TEATRO 

ALLA MODA 

' O S I A 

METODO ficuro,e facile per ben cotnporrc,& efequire 
1' OPERE Italiane in Mufica all' ufo moderno , 

Nel quale 

Si danno Avvertimenti utili, e necefTarj a Poeti,Compofitori 
di Mufica, Mufìci dell'uno, e dell'altro fefTo,Imprefarj, 
Suonatori, Ingegnerie Pittori di Scene,Pam buffe, 
Sarti, Paggi, Compartii, Suggeritori, Copi (li , > 
Protettori,e MADRI di Virtuofe, & altra jfo 
Perfone appirtenenti al Teatro . fj 

DEDICATO 
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Stampato pe BORGHI di BELISANIA per ALDlVl VA 

UCASTE , all' Infegna dell'ORSO in PEATA . 
Si vende nella STRADA del CORALLO alla 
PORTA del PALAZZO d'ORL ANDO . 



E fi riftatnp;rj ogu' anno con nuova aggiunta . 



Munta y & officiata , nilfcribens tpfe , <3^<j • 
Uwtìfc parente? opes 

Horat. Lib.de Art. poet. 




PIE m JPf^ : - 

L> AUTTORE DEL LIBRO 

AL COMPOSITORE 

DI ESSO. 

Voi , o w/o dilettia- 
mo Compofitore del 
Libretto preferite t 
quefio mio Libretto 
confacro . Impercioc- 
ché , fe per vofiro pia- 
cere , e per {allevarvi 
dalle nojoje cure sigio- 
cofa Prof a in affai volpar Frafe ( perchè fon 
Ì intenda ) io dettai , gìufio ben fa che a 
voi me de fimo V ittdiri*zj> perchè è cofa gt& va- 
fra quando per mìa comparìfce . Voglia In- 
fingami} però y che la prefente Operetta non 
fa per riufcìre difcara , o di poco giovamen- 
to a chiunque de Teatri è /olito approfittarfi, 
effendo raccolte in effa molte delle più ri- 
guardevolì Cofe , che importano a ben riufcìre 
nelle moderne Sceniche Operazioni . Pure fe 
contro dì me fi fcopriranno de' malevoli De- 
trattori } fpero t che in voi folo affidandomi, 
A i fapre- 




faprete ben pervaderli , e placarli . So pur 
troppo ( per dir da vero ) che molti a cui 
la correzione /opra le malfatte cofe non 
piace y diranno che quefia mia Fatica è inu- 
tile , e vana ; chiamandomi altri /prezza- 
re della moderna Virtù ; mà ( ciò feguen- 
do) avremo parimente un piacere fcambievo- 
ie in vedendo rìfenttrfi tal' unì , // quali , 
come colti nel commune difetto , crederà»' 
no che apertamente per loro , io Jt fcrive- 
re fiami pofio , e Voi di loro precifamentc 
ridete . Frattanto , o indivi/o mio Amico , 
prendete « grado quefio mìo dono , come 
prefentatovi da chi fenza di voi non può vi* 
vere , e fiate [ano » fc non miete vedermi 
ammalato . Addìo . 
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A POE- 



A POETI 



N primo luogo non dovrà il Poe» 
ta moderno aver letti , né leg- 
ger mai gli Autori antichi £.«- 
tini, o Greci . Imperciocché re- 
me no gli antichi Greci , O La- 
tini hanno mai Ietti i modtrni . 
Non dovrà fi mil mente profetare cognizione veru- 
na del Metro , e ver fa Italiano , tol rane qualche fu* 
perficiale notizia , che il Ver fa fi formi di fette , o 
à'undeci Sillabe , con la quale Regola potrà poi com- 
porne à capriccio di tre , di cinque , di mv> , dlrrf- 
dici , e di quìndici ancora . 

Dirà bensì d'aver cor fi gli ftudj tutti di M itr- 
malica , di Pittura , di Chimica , di Mtdicina , dì 
i proiettando ci? finalmente il Genio f ha 
condotto con violenza alla Poefia » non intendendo 
perà il vario modo di ben accentare , rimure , 6to 
Cfc. non H Termini Poetici , non le Favole , non 1' 
J^trif , ma introducendo anti nell'Opere fue per; lo 
più qualche Termine delle Scienze fopracenn ne , o 
d' altre , che non abbiano punto che fare con la 
poetica ìfiituiione . 

Chiamerà pertanto Dante , Petrarca , drioUo , &<?. 
Poeti •/"cwi , afpri , e r«fw/ , e per confeguenza 
nulla , o poco imitabili . Sarà bensì provvedilo di 
varie moderne Peefie , dalle quali prenderà fentimtn- 

A J ri, 




Il , perfori , e gl'interi Ver fi , chiamando il furio lo- 
devole Imitazione • 

Ricercherà il Poeta moderno prima di compor 1' 
Opera una Nota diftinta dall'Impresario; della quan- 
tità , e qualità delle Scene eh' effb Imprefario defi- 
tleri , per incrodurle tutte nel Dramma ; avverten- 
do fe vi entraffero Appurati di Sacrificio , di Cene , 
di Cieli in Terra , o d'altro Spettacolo d* intenderti 
bene con gVOperarJ , cioè con quanti Dialoghi , So- 
Uloquj , Ariette , dfc. debba egli allungar le Scene 
antecedenti , perché abbiano commodo di preparar 
ogni cofa : benché per ciò fare , 1' Opera poi con- 
venga fnervarfi , e s^attedj V Udienza ibvverchia* 
mente . 

Scriverà tutta l'Opera fenza formalizsrfì Azzìone 
veruna della medefima , bensì componendola Verfo 
per Verfo , acciocché non intendendoti mai V Intrec- 
cio dal Popolo , fiiaquefti con curiofìtà fino alfine. 
Avverta fopra ogni cofr il buon Poeta moderno , 
che fiano fuori ben fpeffo tutti li Perfonaggt fenza 
propofito , quali poi ad uno ad uno dovranno parti- 
re , cantando la folita Canzonetta . 

Non ricercherà mai il Poeta r abilità degli Attori, 
ma piuttofto fe l'Ini prefario farà provveduto di buon 
Orfo , di buon Leone , di buon Ùojfignolo , di buone 
Saette , Terremoti , Lampi , <Sc 

Introdurrà una Scena magnifica , e di curìofa Ap- 
parenza in fine dell'Opera perché il Popolo non parta a 
mezzo , chiudendo con il folìto Coro in onore , odcl 
Sole , o della Luna , o deli' Impref arto . 

Dedicandoti Libro 21 qualche gran Per fon aggio cer- 
cherà che qiiefti fìa piutmflo ricco , che dotto , pat- 
teggiando il Terzo delia Dedica con qualche buon Aff- 
diatore fia poi Cuoco , oMafirodt Cafa del Soggetto 
medefimo • Ricercherà in primo luogo da quefìi la 

Quan- 
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Quantità, e £Mma de Ttìrfi co* qiuli deve adornare 

ITnofcnderela di lui modera , ™ffc*«*?J* 
le facente Sonore Trombe forgerà doli uno al lato* 
kl ti di lui Nome immortale \9 hll ^ZÌTne 
« con dire per atto di profondi»** Venerazione -, 
che L^i Wfi rf# Pulci de Piedi de Cani d. Sua Ec- 

C &?"udllffim. cola al Poeta ^Z^Jl 
Protefla a Lettori cbà compofio VOpera neg *«»ìpt* 
giovanili , e fe potei* aggmgnervt 4 aver ciò fatto » 

a Li \ riA anoiinto farebbe da buon Moderno , roo 

prematur in annum , ère- &(' , - p . 

* In tal calo potrà dichiararli ancora _rf r/T" 
r, «r (oh divertimento , 4 motivottiW \^ff a 
Xzi *iiir«rf , ri"*" pubblicare la 

fo correggeranno l difetti del Dramma 
J Nella dell' ^o^«» ftrà un lungo m 

fc„[l intorno a P^rr/ della Tr^^ , e del \ A 
Wnca , riflettendo con Sofocle, ^P'de.J^o» 
le . *«■««. , &c Aggiungendo in fine che coru jene 
Poeta corrente abbandonar ogni buona f ^^Jj?* 
incontrar il Gtni» del wrrttt la 



s 

del Teatro , hfiravaganza del Maeftto dì CapelU 
\ indifcrctejza de Mufici , la delicatezza delPOrfol del- 
le Conparfe , ère 

Avverta però di non tra (curare lafolita E Mica- 
z one degli tre Punti importanti^ d'ogni Dramma - 
Vff tZ'T^^ ■ ^^ndoli 7 

DI NOTTF A?7r ^, Ìl ? DALLE DUE 
pi JNU l It ALLE SEI, Anione L FSTFtt 

MINIO DELL'IMPRESÀRIO tSTER " 

Non importa , che il dell'Opera fi a /fari- 

M ■ i anzi effendo (late trattate tutte le Storie greche , 

Italia», del buon Secolo , appartiene al Poeti modem, 
t entare Dea F*W< fingendoli nella medefima Rif- 
pojle fOratth Naufragi reati , mali «ugurj di Bovi 
«rrofllu &c. baftandofolarnenre , che fi! allanorJa 
del Popolo qualche Nome Iftorico delle P«W Tur 
te. il rimanente adunque farà un Invenzione a caoric- 

C L° V" 7 ^ ^ f ° pra °S ni cofa » <*« i *>yf non fia- 
no che mtllt dokento in circa comprefe le Ariette 

Per render poi all' Opera maggior riputazione cer- 
cherà .1 Poeta che il fiap ÌHtto(lo lina 
principale Azzzone della medefi ma , che il ««sw d'un 
Perfonagg IO r. g. m vecedMuwtf/, di Bovo , di B„. 
*£"l£TÀi\ &c - dirà « l' INGRATITUDINE 
CENEROSA, I FUNERALI PER FAR VEM 
DETTA » L'ORSO IN PEATA, &c- VEN_ 

Gli Accidenti dell'Opera faranno Prigionie, Stili 

Ij j Pazzie, &e. impercioc- 

T nf -r C ° fi J- 1 PopoI ° refia olmmodo 
commoffo e le mai fi potefle introdurre una to** nel 

a quale alcuni degli Attori fi mettevo a fedeli 

£L t rm V n a ^ Bof{6 ' ° «?wì« , «/ 

tempo glt vtmjfe infidiata la Vita, e fi rifvegiiaffer» 

m 



(i! che mai non s'é veduto fui Teatro Italiano) ciò fa- 
rebbe un toccare l'eftremo della meraviglia . 

Nello Itile del Dramma non dovrà il Poeta moder- 
no porre molta fatica , riflettendo che dev'effere adot- 
tato , ed intefo dalla Moltitudine popolare , che però 
ad effetto di renderlo pift intelligibile , ometterà li foli' 
ti Articoli , uferà gl'info! iti lunghi Periodi , epittetan- 
^«abbondantemente, quando gli occorra compir qual- 
che Verfo di Recitativo , o di Canzonetta. 

Sarà provveduto poi di gran quantità d'Opere we» 
cbìe , delle quali prenderà Soggetto , e Scenario , né 
Gambiera di quefli , che il Verfo , e qualche Nome de 
Perfonaggi^ il che farà parimente net trafportar Dram- 
mi dalia Lingua Francefe , dalla Prof a al Verfo , dai 
Tragico al Comico , aggiungendo , e levando Per fon aggi 
fecondo il bi fogno dell' Imprefario ■ 

Farà gran brogli per compir Opere , né potendo al- 
tro fare, fi unirà con altro Poeta , predando il Sogget- 
to , e Verfeggiandolo\n£itme con Patto ài partire iJ Gua- 
dagno della Dedica , e della Stampa . 

Nun lafcerà partire a Volutamente il Utiftco dalla Sce- 
na fenza la folita Canzonetta , e particolarmente quan- 
do per Accide nte del Dramma doveffe quegli andar a 
morire , arnmaizarfi , btver Veleno , &C. 

Non leggerà mai tutta l'Opera all'Impregno , ben- 
sì gte ne reciterà qualche Scena interrotta mente ; e rc- 
pticatamente quella de! Veleno ^ ode! Sagrlfizto , o delle 
Sedie, odell'Orfo, odef Saldi: aggiungendo, che ff 
quella tal Scena gli falla mn occorre più compor Opere . 

Avverta il buon Poeta moderno di non intenderli 
punto di Mufoa , imperciocché tale intelligenza era 
propria degli Antichi Poe ti fecondo Strabene , Plinio , 
Plutarco , (se- li quali non fepararono // Poeta dal Ma- 
fie o riè 'l Mufìco dal Poeta , come furono Anfione, Fila- 
mone , Demodoco, Terpandro, &c. %fc (te. 

VArU* 



e„V, "°" dov ; rann ° av «r ntolm veruna al 

nelle mede/ime per lo più Farf alletta , , 
Rotfgnuolo Miotto , Navicella, Coppetta, Gtl \ 

r7l°'ni Zm r* C ,™° Raw > patella ^Tig^ 
Leone, Balena gamberetto , DW/ott. , Caplnfred. 
do &c, &c. &c. imperciocché in tal maniera il Poe- 
ta fi fa conofeere buon F;/« diflinguendn co' P*. 
le Pr^M dtgli i»to,/J, delle Pi,»/, , de* 

Prima che l'Opera vada in Scena dovrà il Poeta 
lodar mficì Infarto, Suonatori , Col 

A«f\* f'' Sel °P era P° ìnon avelie felice incontro 
dovrà efagerare contrqglì Artori , che non la rappre- 
imam conforme l Intenzione fua , perchè non penfano, 
che a contare , contro il Maeftro di Capella, che nL ha 
tifala forza delle Scene , non badandoteli , che a far 
l Amtte , contro l'imprefaflo che per fovLcbio rifLr- 
mio l hapofla ,» Scena con poco decoro , conrro Suona- 
ton e Comparle tutti ogni fera ubbriaci , &e. prote- 
fìandoancora , eh egli az-e«comp*flo il Dramma In altra 
*** ia( *** e ** t +te>*** i fungere ad ar- 
roti chi comanda , e particolarmente della incon- 
tentabile puma Donna, e ddfOrfo , che lo farà lecere 
nell Originale , che al prefente appena lo riconofcTper 
tuo • e chi ciò non credere lo dimandi alla Serva, o La- 
vandaia di Cafa , che prima d'ogn altro l'hanno letto, 
e conftderato , ÓV- ' 

Nelle Prove dell' Opera non dirà mai I' Intenzione 
firn a verundeg,. Attori, rifflcttcndp faviamente che 
queir, vogliono fare a modo loro o 5 ni cofa . 

Se qnalche Perfonaggio per convenienza delI'Ope- 
ia foffe Icarfo d. Parte glé ne aggiungerà fubiro che 
ne venga ncrneflo , o dal Virtuofo , o dal di lui Protei 
tore, avendo Tempre preparato qualche centinaio d' 

Ariete 
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Ariette per poter cambiare , aggìugnere , &c non tral- 
curando di riempire il Libfode foliti Verfi oziojt fognati 
con Virgolette , 

Se fi trova (Fero in una Prigione Marito, e Moglie* 
e che l'uno andnffe a morire , dovrà indifpenlabil- 
mente reftar ì'alrro per cantar un'Arietta , la quale 
dovrà e (Te re d' allegre Parole per folle var la metti zia 
del Popolo, e per fargli comprendere , che le Cole 
tutte fono da feberzo , 

Se due Perfonaagi parUfltro amorfamente , tra- 
maffero Congiure , Tnjtdìe , &C. dovranno fempre ciò 
fare alla prefenza de Paggi, e delle Campar fe . 

Occorrendo ad un Perfonaggio di fcrtvere , farà il 
Poeta portare un Tavolino con Sedia doppo cambiata 
la Scena , quale farà parimente levare Cubito Icritta 
la Lettera, perché detto Tavoli no non debba maiiup- 
porfi addobbo del Luogo dove fi feri ve . Lo fletto 
offerverà del Trono , Sedie , Canapè , Sedili d Er- 
be , &c. ; . 

Introdurrà nelle Sale regìe Balli di Giardinieri, e 
ne BofcbiA\ Cortigiani , avvertendo, ehe \\ Balle éi 
Pìroo può intrar in Sala , in Cortile , in Per fi* % m 
Egitto , &c. % 

In eafo fi aecm'gefle il Poeta moderno ,cne a M ti- 
fico pronuncia male non dovrà però mai correggerlo , 
imperciocché ravvedendoli il , e parlando 

fchietto potrebbe mìnorarfi lefitode Libretti . 

Ricercato da Perfonaggi per qual Parte debbano 
entrare , ufeire , mover le Braccia , e come vefttrp , 
lafcerà ch'entrino , efc ano , fi movano, e fi veftano a 
modo loro . 

Se i Metri de\l'Arie non piacefleroal Maeftrodi Mu~ 
fica glicamb'ierà fubito : introducendo ancora ricll 
Arie a capriccio del medefimo : Venti , Tcmpefte , 
Nebbie , Shocchi , Greco levante , Tramontana , 
c Mol- 



Molte dell'Arie dorranno eifer lunghe , a fogno che 
slh metà di effe non fi ricordi più dei principio . 

L'Opera dovrà rapprefentarfi con foli fri Perfonag- 
gì, avvertendo che due, o tripartì fiano introdotte 
in maniera che occorrendo,, polTano levarli lenza gua- 
ftare l'Intreccio del Dramma. 

La Parte di Padre,o di Tiranno ( quando fìa la prin- 
eìpale)dovrà fempre appoggiar/5 à CASTRATI ; ri- 
fer bando Tenori , e Baffi per gif Capitani di Guardia 
Confidenti del Rè , Pafitri , Me(faggieri,&c. 

Poeti di poco credito avranno tra l'anno Impieghi 
f tronfi. Fattorie , Sopraintendenzt economiche , cosi*- 
r*»»o Foglietti , correggeranno Stampe , <ftr<fj«» »Wf 
f'jlflo dell'altro , ère tìre e>f . 

Pretenderà il Poeta un Palchetto dall'Imprefarlo , 
metà del quale affitterà molti Mefi prima che l'Opera 
vada in Scena , e tutte Je prime fere ; riempiendo 1" 
altra metà di Hafckere , quali condurrà franche di 
Porta . 

Vifiteràfpeflb la prima Donna , imperciocché per 
ordinario dipende da quella Yefito dell'Opera buono , 
« triflt c'abbia a fuccedere , Se k genio di quella rf- 
gokrà il Dramma, aggiungendo , e levando Parte a 
lei, all'Or/o, oad altri Perfonaggi , eVc. Mjfi^r- 
«f'r* di non dargli ad intendere cofa veruna dell'I»- 
trttcìo dell'Opera, perché Ja VIRTUOSA moderna 
non deve intenderne punto : informandone al più a 
parte la Signora MADRE , Padre , Fratello o 
Protettore della medefìma. 

Vifiterà il Maeltro di Capella >, gli leggerà il 
Dramma più volte , avvinandolo dove il Recita- 
tivo deve andar lento , dove prefio , dov* 
jfow^fo , &c. non dovendo rilevar il Compofito- 
re moderno di Mufica veruna di tali cofe , e gì* 
incaricherà poi ncil' Arie brevìffmi Ritornelli , t 

Taf- 



D ^,,1 , / ma piuttoBo molte rtf//f£e to«w */- 
f/fe perche meglio fi goda la ' ■ 

,1 , "i^ir/* , raccomandando a twtulOpe- 

ra ' fU *' &C&C.&C&C 




A COM- 
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A COMPOSITORI 
DI MUSICA . 
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°" ^. ovra moderno Compofitore dì 
Mufica pofledere notizia veruna del- 
le Regole di ben comporre, toltone 
qualche principio univerfale di pra- 



tica 



Non comprenderà le Mufìcalì nu- 
nerkoe Proporzioni, non l'ottimo effetto de Movi- 
mimi contrari , non la mala Relazione de Tritoni 
C / Efr vu 0r M Nonfaprà quali, e quanti 

ìano li Modi overo Tuoni , noncome dìvifibill, non 
le Proprietà de medefimi . Anzi fopra di ciò dirà 
non dar fi che due foli Tuoni , Maggiore , e Minore ■ 
cioè , Maggiore quello , c' ha la Terza maggiore & 
Minore quello, che V ha Minore ; non rilevando Pro- 
pria mente : ciò che dagli Antichi per Tuono maggiore 
c minore fi comprendere • ' 
Non diftingucrà punto l'uno dall'altro li tre Ge 
neri , platonico , Chromatko , & Enarmonico , ma 
bensì confonderà tutte le CAwafc di effi in una fola 
Canzonétta a capriccio perfepararfi affatto darli Au- 
tori antichi con tale Confittone moderna . 

Uferà gli Accidenti maggiori, e minori a fuo fae- 
nepitoto , confondendo irregolarmente fe Segnature 
di effi. S.fervirà parimente del Segno Enarmonico , 
in luogo del Cromatico , con dire che fono la me. 
deftma cofa , perche già /' uno , e /' f a CTe f Cf , 
re un Semituono minore, e in tal forma farà ignaro 
allatto, che il Cèr matte» debba femore trova, f, fra 

Tu». 
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Tuoni per quelli dividere , & P E //armonico Coli* 
mente fra Semituoni, effendo fpecìal Proprietà dell' 
Enarmonico il dividere lì Semituonì maggiori , e non 
altro . Onde il Mseftro di Capella moderno ( come 
fi è detto di fopra } deve eflere intieramente all' 
o/curo di quefle , ed altre Jìmilì cofe . 

A tal effetto pertanto faprà poco leggere , manco 
fcrivere , e per eonfeguenza non intenderà la Lingua 
latina , contuttoché dovette comporre per Cbìeja&o. 
ve potrà introdurre Sarabande , Gighe , Correnti , 
tre quali chiamerà poi Fughe , Canoni, Contripunti 
dopj , Éfr. 

Pattando pò! a difeorrere fopra il Teatro , non s* 
intenderà il moderno Maeflro di Mufìca punto di 
Poefia, non difiinguerà Wfenfo dell ' Orazione : non 
le Sillabe lunghe, o brevi , non le Forze di Seena , 
&c. Non rileverà parimente la Proprietà d' Iftro- 
menti d' Arco t o da Fiato, quando fia egli Suona- 
tore ài Cembalo, efeil Compofirore fuonatte Stra- 
nienti d' Arco non curerà punto d' intendere il Cla- 
vicembalo , perfuadendofi di poter cnmpor bene all' 
ufo moderno fenza veruna pratica del medefimo . 

Non farà malfatto pertanto fe il Maefiro moder- 
no farà fiato molti Anni Suonator di Violino , o Vio- 
letta , e C opifia ancora di qualche celebre Compofi- 
tore , del quale confervi Originali d' Opere, di Sere~ t 
nate , &c rubando da quelli, e da altri ancora pen- 
fieri di Ritornelli, Sinfonie, Arie, Recitativi , Fol- 
lie , CAori , &c. 

Prima di ricevere 1* Opera dal Poeta ordinerà al 
medefimo i Metri , e quantità de Verfi dell' Arie , 
pregandolo in oltre. , che gle la faccia copiar di 
Carattere intelligibile , che non gli manchino Pun- 
ti , Virgole , Interrogativi , 5tc. benché poi nel 
comporla non avrà riguardo veruno ne à Punti , 

ne 
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ne à Interrogativi , ne à Virgole . 

Prima di metter mano nelP Opera vifiterà tu 
le V.rtucfe, alle quali efibirà di fervide a ] r , 
mo, noe" d Jrft fenza Baffi, di Furìanette , di i 
paóni &c. il tutto con ,/ # 

Si guarderà poi dì legger 1" Opera tutta per n, 
confonderli, bensì la comporrà JVr/o per Frr/ò a 
vertendo ancora di far cambiar l'ubico tutte ['Ari< 
fervendoli poi nelle medefime di motivi già prep 
rmfra l Amo, e fe le Parole nuovamente di de 
te Arie non andaflero felicemente fotto le No 
( li che per lo più fuole accadere ) tormenterà , 
atrovo ,! Poeta finché ne refli appien foddisfatto. 

Comporrà tutte P Arie con frr.wmf/ , avverte! 
do che ogm Parte proceda con 2ffor? , o Figure d< 
™ m niedefirho , fiano quelle o Crow , o temicr, 
me, o Biferomei dovendo*; piuttofto ( per rompe 
bene ali ufo moderno) cercar Io Strepito , che 
Armonia , la quale confitte principalmente nel divei 
io valore delle Figure, parte legate , parte battute 
Gc. anzi per fchivare tale Armonia non dovrà i 
Compofitore moderno fervirfi d' altra legatura . chi 
( alla Cadenza ) della folita Quarta , e Terza, ne 
che , fe gli parefie ancora di dar troppo nell* an 
fico chiuderà l'Arie con tutti gli Stromtnti tAWniffono 
Avverta poi che V Arie fino al fine dell' Operj 
liana a VKenda una allegra, & una patetica, fen- 
za aver tigna rdo veruno a Parole , a Tuoni , a Con- 
venienze di Scena , fe peli' Arie vi entraflero Nomi 
propnv. g. Padre , Impero, Amore, Arena, Regno, 
Beltà, Lena, Core; &c. &c. nò , fenza , già , Se 
altri adverbj dovrà i! Compofitore moderno compor- 
vi fopra un ben hngo Paffaggte v . g. Vaaaa 
impeeee .... A»<, Wfl .... Arcete .... Jcaw .... Bel* 
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tàaaaa .... Lcnaaaaa « . . . Cooooo. ■ . . &c Noooo . . . . 

Seeeeen Giàaaaaa . . . . év. E ciò per allori tanarfi 

dall' antico Stile, che non tifava il Paffxggtosìi Nomi 
ptopr) , o ("opra Adverb) ; ma bensì l'opra Parole fola- 
mente lignificanti qualche Pajfìone, omero v. g. (or- 
mento, affanno, canto, volar, cader, &C.&C&C.&C-&C. 

Ne Recitativi la Modulazione farà a capriccio , 
wwrfo // -Becera la frequenza pojfibile , e compofìa 
ogni Scena ( quando fia egli maritato con VIRTUO- 
SA) la farà fen tire alla Moglie, fe nò al Servitore , 
a! Copìfia , &c, &o &o &c. 

A II* Ariette tutte dovranno precedere Ritornelli af- 
fai lunghi con Violini uniffoni compofti per ordinario 
di Semicrome , o Bifcrome, e quelli fi faranno fuonat 
mezzi piano per rendergli più nuovi , e mcnf*fii<tio/ì t 
avvenendo che 1' Arte , che feguono con detti Ritor- 
nelli non abbiano pun to che fa re . 

L' Ariette poi dovranno procedere fenza Baffo , e 
per {ottenere il Mujico in Tuono fegli farà accompa- 
gnar da Violini all' unìffonò , facendo ancora in tal ca- 
io far qualche Nota di Baffo alle Violette , ma quefìo è 
ad libitum ■ 

Quando il MUSICO è alla Cadenza farà il Mae- 
ftro di Capei la fermar tutti gli Stromenti ; lafciando 
1* arbitrio al Virtuofo s o Virtuofa di trattenerli quanto 
gli piace . 

Non faticherà molto intorno a Duetti , o Cborì , 
quali ancora procurerà fi levino dall' Opera . 

Nel redo aggiongerà il Maeftrodi Capella moder- 
no , eh' egli compone cofe di pocoftudh , e con moltifftmi 
errori per foddh fare all' Udienza , condannando in tal 
forma il gufto dell' Uditorio , che veramente fi com- 
piace di.ciò, che fente talvolta, benché non buono, 
perché non gli vien fatto gufiate il migliore . 

Servirà r'imprefario a pochlflìmo prezzo, riflet- 
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tendo alle molte mìgllaja di Studi , che gli coflano ì 
VIRTUOSI dell* Opera, che però fi contenterà di 
Paga inferiore al più infimo di quelli , purché non gli 
venga fatto torte dall' Oifo , e dalle Comparfe • 

Camminando il Compofitore con Virtuoft , partico- 
larmente CASTRATI , dirà, fempre loro la mano 
dritta , ftarà con Cappello in mano r un paffo indietro , 
riflettendo che il più inferiore di quelli è nell'Ope- 
re per lo meno un Generale , un Capitano del Re , della 
Regina , &c 

Incalzerà , e Unterà il Tempo dell' Arie a genin de 
VIRTUOSI , dilli miilando qualunque loro indif 
trtterZA , col rifletto, che la propria Riputazione , 
Credito , Éf ìntereffe fta in le lor mani , che perciò gli 
cambierà , occorrendo , àrie , Recitativi , Dìefit , 
Smolli , Squadri , &c. 

Dovranno formarli tutte le Canzonette delle me- 
definì e cofe , cioè di Paraggi lungbijf\mì t di Sincope 
di Semituoni , d* alterazioni dì Sìllabe , di replichi 
dì "Parale mila lignificanti v. g. Amore Amore , Im 
pero Impero , Europa Europa , furori furori , argo 
glio orgoglio , (ìtt. ère. &c. che però dovrà il Compo 
licore moderno per tal effetto , quando compone l' Ope 
ra , aver fempre dinanzi agi' occhi una Nota , o In 
ventarlo delle fopradette cofe tutte , Tenta alcuna dell* 
quali non terminerà mai Arietta veruna , e ciò pei 
sfuggire al poffi bile la Varietà , che non è più in ufo 
Terminato il Recitativo in Smolle s'attaccherà fubi 
to un * Aria con tré , o quattro Diejìt obligati in Cbiav 
ripigliando poi il feguente Recitativo per Bmolle , i 
ciò a titolo di Novità . 

Divìderà parimente il Maeflro moderno il / tntìmen 
to , o fignijìcato delle Parole , particolarmente nell 
Arie , facendo cantare al MUSICO il primo Verf 
( benché da sé folo culla lignifichi } e poi introduce n 
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donn lungo Ritornello di Violini, Violette , &c. &f. 
Avverrà il Maeftro moderno fe dalle Lezione a 
qualche VIRTUOSA dell'Opera, d' incaricargli a 
pronunciar male, e per tal effetto , infegnargli gran 
quantità di Spezzature , e di Paffi, perche non s in- 
cenda veruna Parola , e in tal maniera comparile* , e 
fia mff/io '««fr b Mufica ■ 

Quando li V. V- tuonano il Baffo fenza Cembali , o 
Contrabaffi , non importa punto , che le CW( rfl 
detto J5tffT<» ( rìfpetto alla Voce , & ali Ifiromento d ar- 
co , copranola Torte che canta , il che foole accader 
per lo più nell'ade Cwfr' alti, Tenori, e 

Dovrà il Maefr.ro di Capella rao^rno ancora eom- 
por Canzonette particolarmente in Contr' alto , o mez- 
zo Coprano, che i Baffi accompagnino , o /bob» 7» la me - 
defima cola all' Ottave baffa, e li VV- all Ottava alta, 
ferivendo Mia Partitura catte le Varti , e cosi s inten- 
derà di comporre a tri , benché l'Arietta in foflanza ha 
3* una Parte fola di verificata folamence per Ottava in 
prave, ed in acuto . 

Volendo il Compofitor moderno comporre a ?«*«™ 
dovranno indifpenfabilmente due Parti procedere ali 
Vniffono, o per Ottava diverfificando in ciò ancora l 
andamento del Motivo v.g.fe una Parw camm.na di J*- 
wwte/mf, o Crome, V altra proceda di /rw/crow , 
o Bifcrome , &£■ . _ _ -, 

U BniTo rfi Crome farà chiamato dal Maettro di Ug- 
nella me<r>r»<>, Baffo cromatico, imperciocché T intelli- 
genza del Termine cromatico non gli conviene ; 
«vorr^» egli ancora ( come fi è detto di (opra ) di 
non intenderli punto di Potfia, imperciocché tale in- 
telligenza parimente conveniva zMuftci antichi , cioè 
^Pindaro , Atìone , Orfeo , Heftodo, &c. h quali , fe- 
conlo paufanla, erano Poeti eccellentiffimi non me- 
nci che nuRci , & il moderno Compofitore deve ular 
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ogt j (hidio per allontanar^ da qnelli , &c- 

Alletrerà il Popolo con Ariette accompagnate da 
Stromentipizzicttti.Sordtnì,Trambemnr"me,Pìombè i &c. 

Pretenderà il Comp* Titnre moderno dall' Impre- 
fario ( oltre 1' Onorario ) il Regalio d' un Poeta da pò- 
terfene fervire a fuo modo , e frinito comporta I' Opera 
la farà Pentire ad' Amici, che nulla intendano , con 
l'opinione de q-jali regolerà Ritornelli, Pajfaggj , Ap- 
poggiature , Dkftt enarmonici , Smolli cromatici , &c. 

Avverta i! «WfrHoCo.npofitore di non trafeurarc 
il foliro Recitativo (opra Cromatici , o con Stromenti , 
obbligando perciò il Poeta ( regalatogli come fopra 
dall' Irnprefario ) a fargli una Scena di Sagrificio , di 
Pazzìa , Prigione , &c. 

Non farà mai Arie con Baffo [oh obbligato , riflet- 
tendo, c' oltre ciò non effere più in coflume , nel 
tempo che v' impiega/Te, può comporneuna dozzina 
con gli Stromenti. 

Volcndofi poi comporre qualche Aria con Baffi, dov- 
ranno que fri /ernwr/f di due , o tre Note al più ribattute, 
o legate in guifa di Pedale, avvenendo fopra ogni cofa, 
che tutte le feconde Parti fìano di roba vecchia. 

Se V Irnprefario poi fi lamentane della Mufica , pro- 
tefterà il Con pofitore , che ciò fa a /or/o, avendo 
pr.fioegli nell'Opera un terzo di Note più del [olito , 
& impiegatevi qua/3 cinquini ore in comporla . 

Sequalche vir/anon ptacefTe alle VIRTUOSE, o 
lor Protettori , dirà, che conviene fenrirla in Tearro 
con gli Str omenti , con gli Abiti , co* Lumi , con le 
Comparfe, &c. 

Dovrà il Maeflro di Capella terminato ogni Ri- 
tornello far cenno con la Te fi a a VIRTUOSI, perch' 
entrino a tempo , imperciocché non potranno e (Ti fa- 
pt-rlo mai p-r la folita lunghezza , e variazione del 
Ritornello mede/Imo • 

Al- 
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Alcune Arie fi comporranno in itile di J3j/p>, benché 
fervano a ContT alti , e Soprani- _ 

Obbligherà il Maeftm moderno ! Impalano alargli 
una tW<fe Orcheftradi Kio//»», Oboè^Cerni ,ÓV rifpar- 
rniwdogh più; torto la (pela neCo«r«iA.»jJ? l !ion dovendo 
eeli di quefti fervirfene, che neWaccordtr da Principio. 
* La Sinfonia confi fterà 'n un Tempo Frw</(,o pre- 
fiìjftrno di Semicrome in Tuono con terza maggiore , al 
quale dovrà fuccedere al folito un Piano del medefimo 
Tuono in T*n« minore , chiudendo finalmente con 
Minuetto , G^orr* , o G^A.r nuovamente in Tfrzrt 
ma fetore , e sfuggendo in tal forma Fughe , Legature, 
Soggetti , &e. come cole aaf/f/jf fuori affatto del 
moderno coftume . 

Procurerà il Maeflro di Capella , che 1 Arte mi- 
gliori tocchino fempre alla prima Dow , e doven- 
doli abbreviar 1* Opera non permetterà, che fi le- 
vino Arie , o Ritornelli, ma piuttoflo Scene intere di 
Recitativo, dell'Or fo, e de Terremoti , &c. 

Se la feconda Danna fi lamenta ite nella Parte d aver 
manco Note della prima , procurerà confobrla , rag- 
guagliandone il Numero con P^ff'ggi nel! Arie , 
Appottiature , Pafidì buon gufi o , &c.&c.&c 

Si ter vira il Mae ft rodi Capella moderno d Arie vec- 
chie comporte in altri Paefi , facendo profondiffime 
riverenze a Protettori di Virtuofe , Dilettanti di Mu- 
jf« , Affitta] cagni , Comparfe , Cenuri , jSrf. racco- 
mandandoli a tutti . „ 

Dovendo cambiar Canzonette non Se cambiera mai 
in meglio , e qualunque Arietta , che non incontri , 
dirà efftr /' i4rio delMatJlro, mà cV è firap orzata da 
Mufici , non intefa dai Popolo , tìfr avvertendo di 
fmorzare i Lumi , che tiene al Cembalo nclt Arie 
fenza Baffo per rifcaliarft manco la Tefia , riaccenden- 
dole a Recitativi . - 
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i vln Ì 9 ompo tore """Awattentillìmo con tutte 
Je VIRTUOSE dell' Opera t regalandogli Cj»^« 
vecchi? , e trafportate fecondo le JVi fero , aggiungen- 
do ad ogn 'una , che l'Operai in piedi per la di lei 
Virtù , e lo fte/To dirà ad ogni Mufico , ad ogni Suona- 
tore, ad ogni Comparfa , Or/o, Terremoto , ©f. 

Condurrà ogni f era Mafcfcre franche di Porta , 
quali farà federfi apprelTo in Orcheflra, licenziando 
alcune vo te il Violoncello , o Contrabaffo per am- 
modo delle medefime. 

Tutti li Maeflri di Capella moderni faranno por- 
re lotto il Nome degli Attori le parole feguenti . 

La Muftca è del fempre arckeleberrimo Signor N. 
K. Matfiro di Captila , di Concerti , dì Camera , 
d f Balh , di Scherma , fyc.&e.&c. firc 
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AMUSICL 

NOn dovrà il VIRTUOSO moderno 
av et Solfeggiato , né mai Solfeggi*™ 
per non cader nel pericolo di fermar 
la Voce , d'intonar gtufto , fondar a 
tempo , &c- eflendo tali cote fuori af- 
fatto del moderno coflume . 
Non é molto neceffarioche il VIRTUOSO fan- 
ri» lettere , offrivate , ffe V *« * 

i jlnia ti fentìmìnto delle Parole, ma bensì che 
Sonda U, Lettere , MU* *g 
di buon guflo y Tritìi , Appoggiale , Cassie lm* 

ehi/fune , ère. éfr.Éw- - , ^ 
Dovrà il VIRTUOSO proccorai fempre la fri- 
ma Parte . &c facendo con Ilmprefario Scrittura 
d'un T**m di più dell'Onorario già convenuto a tito- 
lo di Riputazione ■ ... - . 

Se poteffe avvezxarfi a dire , ri* w »<« » 

Dolor dì Capo , d D»»J , AJmw«« , °ò fa- 
rebbe da buon VIRTUOSO moderno. 

Si lamenterà fempre delLP-rt* , Scendo tèe quello 
««» ? il fuo fare . riguardo alt ÀXtXont , ri* * ^rJr «» 
E o pe TafZamftà, ^.cantando in tal cafoqual- 
che Metti d'altro Compofitore ; protefiando . ri* 

000 tocca a lui dirlo J t um J 

appiano , e gli e fiata fatta replicare fmo a dieci- 

^On^Ia 7- alle Prove, enell^rfarà fempre 
la ammodo. Nelle Prove in T«troJf-rt 

per lo più cflffl «»* matto nel Giuftacwrc , «»* «W" 



Scarfeàa , avvertendo fopraogn! cofa , che nelle tuff. 
!' ** ««ri s intenda pure' una Sillaba . 

Starà (emprecol Cappello in Tcjla , ancorché quaf- 
che Piaggio di qualità (eco parhfle , a motivo di 
non raffreddar fi , e (aiutando alcuno non abbaerà mai 
u Capo riflettendo ch'egli rapprefenta Principi, Re, 
Smperadori , &c. 

Canterà nel Teatro con la bocca foce biuf a , co" den- 
ti firettì ■ in fommafarà il poffibilè , perde non /in- 
tendane pure una Parola di ciò c te dice , avvertendo 
ne Recitativi di non fermarfi ne a Punti, ne a Virale, 
Vertendo in Scena con altro Perfonaggio , fino che 
quegli parla feco per convenienza del Dramma , o 
canta i tra Arietta [aiuterà le Mafcbere neP a lcbetti, for- 
nirà co Suonatori > tenie Comparfe , <Jf f . perchè il 
Ì? P rm^ h ^ ramence comprenda effer egli il Signor 
S^PIO FORCONI Mufico , non il Principe ZO- 
KUAS l RO, che rapprefenta . 
ulBTiTn^n ^ ^r'' Ritornello dell'ufi ritirerà il 
i,i UUS( ? ver f° le Scine > prenderà Tabacco .dirà 
agi, Amici, ebe none invece, cb' è raffreddato ,&c c 
cantando po. riavverta bene, che alla Cadenza 
potrà jermatfi quanto gli pare ( componendovi fopra 
l affi , e belle maniere ad'arbitrio , che già ri Maefiro 
dt Capella ,n quel tempo , alzerà le Mani dal Cembalo, 
e prenderà Tabacco per attender il di lui commodo Do- 
vrà parimente in tal crfarìpigliar fiato più d'una volta, 
puma dì chiudere con un Trillatale Jludierà di bautte 
veheiffimamente a principio fenza prepararlo con meffa 

f 2 Ki l e ,* ìcerca,ldo '«"/f Corde pofftbili dell'acuto 
» if^Ty^—ly^f a capriccio , imperciocché non doven- 
do il VIRTUOSO moderno intender punto il fenti- 
memo delle Parole non deve formalizarfi veruna attitu- 
dine, o movimento, & onorerà fempre per la Parte eh* 
entra la prima Donna, o verfo il Pakbttto de Mufia - 

Tor- 



Tornando da Capo camblerà tutta l'Aria afuo modo t 
e quantunque il Cambiamento non abbia punto che fare 
col Baffo , o con li V. V- , e convenga alterare il Trtw- 
po t óò non importa , perché già ( come G è detto di fo- 
pra ) il Compofiror della Mufica èraffegnato. 

Se il VIRTUOSO rapprefentaiTe una Varie di 
Prigioniero , di Schiavo , &c. dovrà comparire ben 
incipriato, con Abito ben carico di gioje , Cimiero al* 
tijfimOy Spada, e Catene ben lunghe , e rilucenti , 
tendete , ff ribattendole frequentemente per indurre il 
Popolo « compattane , èff. 

Cercherà Protezione di qualche gran Perfonag- 
Zio per poterfi contrafegnare fui Libro, VIRTUO- 
SO di Corte , di Camera , di Campagna , £ff. del 
ta! Signore. 

Se l'Imprefario foffe di poco credito pretenderà 
Pieggiarìa , Viaggi , e Spefe , ma non potendo ciò cori- 
fe gu ire canterà nulladimeno , prendendo a conto Bi- 
glietti , Affiti di Palchi, Sperarne, Riverenze, &c. 

Anderà diffidi mente il VIRTUOSO moderno a 
cantare a veruna Convenzione , dove però capitan- 
do fi affaccicrà tofio alio Specchio , accommodandofi la 
V crucca , flirando li Manichei ti , alzando il Fazzo- 
letto da Collo , perchè fi veda il [olito Bottone li Dìa~ 
manti , &c Toccherà poi il Cembalo con fvogliarez- 
la, e cantandoa memoria ricomincierà più volt* co- 
me fe non potè (Te ,* e terminato il favore fi porrà a 
discorrere ( a motivo di cogliere applaufi ) con qualche 
Signora , narrandogli Accidenti di Viaggi, Corrifpon* 
denze, e Maneggi Politici , &c disputando poi [opra il 
Genio , fofpìrando con occhiaie di qualche Pajftone , e 
gettando fi inceffantemente un groppo , e l'altro della Pe- 
rucca dopo le [palle ■ Pr efemera alla Signora Tabacco 
agni momento con diverfa Scattola(neih quale farà vede- 
re il proprio Ritratto ) moflrerà gran Diamante ima* 



gliato minutamente dì Pajfaggl , Cadente , Ttìllì , e 
con qualche Scena dì forza , Sonetti , Or/ «cri/T, &f. 
Ère quale ejfer fiato fatto lavorare da Protettore 
cofpìcuo , aggiungendo che non lo efibifce a lei per 
non fargli torto , &c &c &c. &c. 

Paleggiando il VIRTUOSO moderno con qualun- 
que gran Letterato non gli darà mai la mandritta , ri- 
flettendo, che appreflò la maggior Parte degli Uomi- 
ni il MUSICO é in credito di VIRTUOSO, e '1 
Letterato d'Uomo commune : anzi persuaderà egli il 
Letterato fia Filofofo , Poeta , Matematico , Medico , 
Oratore, ère a volerG far MUSICO. , confiderando- 
gli fellamente» chea MUSICI ( oltre la gran digni- 
tà nella quale fono) non mancano mai Denari, e ì 
Letterati per Io più fi muojono dalla fame . 

Se il Virtuofo foffe folito far Parte da Donna porterà 
fempre folla Vita un Bufilno con adoflb Nei , Soffetto, 
Specchietto , ère facendoli la Barba due volte il giorno. 

Pretenderà il Virtuofo moderno l'Onerario di Somma 
rilevantìjftma a r iguardo di doverfi mantener tutto l'an- 
noda Capitano , o General con fuo Efercìto , da Prìn- 
cipe i Re, a lmperadore con fua Corte, Minìfiri , Secre- 
tar j , ConfigUtrl, ère dando generofamente Guantl,Scar- 
pe^Calzette dell'Opera al Servidore c'avrà con fe,e tan- 
to più fe gli foffe qualche poco Parente : Il Servidore 
poi fino che il Virtuofo parla con flmprefario fi ritirerà 
con qualche Suggeridore, o Suonadore, o Piiior dì Scene, 
narrandogli cofe grandi dell' ine ontro del Signor ALI- 
PIO/uo, aggiungendo, c he t'inter effe dell* Impresario 
farebbe dì fermarlo ad occhi chiufi, eh; non ha malfai- 
lato in Luogo veruno , ch'i infiancabìle alle fatiche , che 
mai fi raffredda , che ha Trilli , e Cadenze novìffime , 
&C ÓY. 

Sei! MUSICO fo(Te Tenore , o Baffo potrà fervirfi 
parimente di ruttigli Avvertimenti dati di foprajaggiun- 
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eendocheìl BASSO cantando «fcvei 

a&bile nelle Corde del BASSO » afeendendo per* 
fino al CONTRALTO , nulla mi por cari- 
do.che perciò fare la F«« fia di N*fo, ° * 

TENORI , e BASSI fapranno per lo più Compor- 
re e n Vll O P ere vecchie fi faranno l'Arie , battendole 
ìnScena con la Mano , e col Piede . 

Se il VIRTUOSO foffeCoa/ra/fe» oSoprano&vrì 
Qualche buon'Amico , che parli afuo favore nel e Con- 
Sazioni, che lo dichiari ( a gloria delta. ««à h A 
civile , & corata Famigli* , aggiungendo , ^a mo- 
tivo dìpericolofijfima Infermiti ha convenuto AjJ-J*» 
all'incìsone \ Per altro , e>i* F«K/fc ™ 

Facendo il VIRTUOSO moderno Daetfo , e refian- 
do/eri« in un braccio farà l'Azzime ancora co Sjw 
feri» , e dovendo bever Veleno canterà Uri* con la 
Tazza in matto, voltandola, e rivoltandola , perene 

Avrà alcuni Mattinieri partlntarl i odi Ma»0 , o 
di GiwerAi» , o di P<e<fr , de quali fi fervira a J«nto 
in tutta l'Opera l'uri dopo 1* altro fino al fine della me- 

^Sbagiiando un'Irta più d una volta , o che non avef- 
fe applaufo, dirà che non é Aria perTeatro , che non 
fi può cantare, &c pretendendo , che Ti moti condi- 
re , che in Teatro li MUSICI , e non il Maeftro d! Ca- 
pe! !a , devono campar ire - , _ 
V Farà la Corte a tutte le Viride , e tor P/"*»"' < 
nondifperandoper mezzo della Vhtk, e della foliM 
efemplarModefiia di eonfegoire Tifo// di Cesre , Mar- 
cie/e i Cavaliere , 4?c. &c. Gre- 
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ALLE 

CANTATRICIa 

IN primo luogo dovrà la VIRTUOSA mo- 
derna incominciare a recitar fui Tearro 
prima di toccar gli Anni tredici , nel qual 
tempo non dovrà Caper molto leggere , non 
effe odo ciò ricettario alle VIRTUOSE 
correnti ; Per tal effetto dovrà ben renere 
a memoria alcune Arie veccàfc d'Opera , Minuetti , 
Cantate , & ( - facendoci (empre fenrire con le me- 
rfefime , e non avrà mai Solfeggiato , ne Solfiggìerà 

^'tK Cad ! r nC ' per,COlì detd di f °P ra ^ 
Viti TUOSO moderno . 

Dovrà quando venga ricercata dall'lmprefario per 
vjadi Lettere non rifponder Cubito , e nelle prime Rif- 
pojlt fieni fica rgJi non poter rifolvert così prefto , svendè 
altre i/t«»ze( benché non fia vero ) e rifol vendo poi, 
pretenderà lempre la prima Parte 

Quando però non forti fca alia VIRTUOSA di ciò 
confeguire , fi arcorJerà non oRanre per la Seconda , 
Terza, e per la Quarta ancora , facendo ella parimen- 
te una Scrittura a vvantagiofa a Norma del MUSICO 
è Ce aveCCe Z,o , Fratel/o, Padre, Marito Sunnadore! 
Mufico , Barrino , Competitore, & C . pretenderà 
eh egli pure venga impiegato . 

Dimanderà che gli venga Cubito che fi può fpedita 
teParte, quale fi farà infegnareda Maeftro CRICA 
con Variazioni, Paffi , belle maniere, & c . avvertendo 
fopra ogni cofa di non inrender punto il fentimento 
delle Parole , ne cercare tampoco chi ^le lo fpie°hi . 

Avrà bensì qualche Avvocato, o Dottor familiare , 
che gl mfegnerà mover le traccia , batter il piede , 
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girar il Capo , foffiarfi il Rafo , Se fenza rendergli 
però ragione veruna di ciò per non confonderla fov 
verdi baiente . 

I Paft, le Variazioni , le Mie maniere , Éfc. fe 
gli farà feri vere da Maeftro CRICA Copra quel 
folito Libro a ciò dettinaiO , quale Tempre porterà 
feco per ogni Paefe ■ 

Non fi farà fentire dall' Imprefario alla prima 
Vifira , ma dirà al medefimo ( Tempre preferne la 
Signora MADRE ) Ch' al m feufa mo (e fi a [tra 
a rì puff' fervirel , percb' a ri ho mai più durmir 
in quel Pladur d' quia maldetta Barca pina <f cent* 
fpirt' , eh' a f nera dù , e tri eh' pipavin ,tW ini 
ha fati' vgnir al Zìrament' d' Teft* , ih' a ved 
lutrì , e i' m' dura anch' . Ripigliando la Signora 
MADRE O al mi car Sgnor Imperfarj a s'fapur 
ì gran pat imeni' in fti benditi Viaz- 

Ritornato poi l'Imprefario a vifìtarla, , e fentìrla 
col Maefìro dell'Opera , doppo mohe cerimonie , e 
feufe canterà la folita Cantata 
Impara a non dar fede 
A chi fede ti giura anima mia, 
e non ricordandoti quella bella m iniera ricercherà Cubi- 
to la Signora MADRE , che prenda fuor dal Baule il 
Libro de Pajft , quali non farà mai a tempo , foggiun- 
jjendoCA' )fcufìn wò, eh' /' è un gran pezz eh' an la 
digh ; epo fi' Iflrument è alt purafsà più d*l mi , e 
fi' Recitativi trcpp'malinconich^fi' Aria la riè ins'al 
mi far, ite- benché in fatti derivi la difficoltà dal non 
svere il foiito Maeftro CRICA, che l'accompagni . 

A mezza 1' Aria poi fopravenenclo la Toffe alla 
VIRTUOSA , foggiungerà la Signora MADRE. 
In verità bona eh' fi a Cantà è poc eh' la } è arìvà 
4' vi , e adefs* folament la ladis all'improvit \ mala^ 
dirà , ben degl'Ar) dal G'mfiìn , e dal Farimand' , xèV 

mjeri 
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mjorl di quefii ; A]èpt> anc /' Aria dal GEL , e dal 
CALO , qui' altra dal QVSV QVSl' &VSl' , qui' al- 
tra dateZQN SI PO' , la Scena dal FaZZFLETT 
dal STlL ,dla PAZZI' , che la Ragazza , /' dì* , l 
t tlfàtutt a marave'ja. 

Procurerà la VIRTVOSA Lettere di raccomanda, 
lime a Dame , Cavalieri , Monache , <Sfr. a quali con 
una Vifita di complimento le prefenrerà , non lafcian- 
doG mai più vedere da eflì a titolo di Ri/petto fe non 
veniffe regalata frequentemente . 

Gli farà bensì di maggior profitto il farfi indrizzare 
a qualche ricco, e generofo Mercante , perché quefto 
procederà d * Vì l 6 > Le &»< > Carbone , éff. /W™ 
/P^ff « Pm»/o , / appetterà a Cena , &c 

. f e Alloggio aiidafle a fue fpefe fi ritirerà in pie- 
ciola Abitazione purché fia vicina al Teatro, dove ri- 
verendo Perfonaggi di qualità, dirà al folito Ch* j 
jcuftn mo Sgnouri t' i vìntn in fi' Cagnizz' d' Tuguri 
eh' V par }ufi un Vartlmlntln <f quelt dal Camp' di Bù 
perch' ai bifogna acmodars' aliarne) eh" a s' pò , p r ' ed 
ftr vfin al Teatr' . Dal refi' al me Pajet a i hi unftrazz* 
d Cadapovra Zovna /ben, ma peri aj vin la più 
fiuri ; e notti Converfazhn . 

Cercherà un Protettore particolare , & a g,j u . - 
quello fi chiamerà Signor PROCOLO, avvertendo 
( come s e detto di fopra al M L7SICO ) di aver lem- 
pre rojf/V, Raffreddore , Fiutone, Dolor di Capo di 
Gola , di Fianchi, &c. lamentandoli con dire An \i 
cb' razza d' Città fra mai quefta , che fi' aìer m' fà 
femper pf aT la Tefia eh' la par un Madon , ep»fi'p att ' 
e fi Vìn , ch'ai compra al m' fà un mal al Stom £ ' eh' 
a «al pop padìr a flotta ament . * 

Se il Poeta andate con 1* Imprefario à leggeri i P 
Opera non ascolterà che appena [ a Parte fua , quale 
pretenderà che fi rifaccia afa modo, aggiungendo, e 
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levando Verfi di Recitativo , Scene di pianto ^J)elh\ , 
Vifperazionl , 6tc- &c &c. 

Si farà fempre appettare alle Prove dove comparirà 
per mano del Signor PROCOLO falùtando con oc- 
chio parziale tutti li Circoftanti , del che rimproverata 
dal Signor PROCOLO rifponderà brucamente : Coi" 
e fii fmorf) , fii Zelasi fpropofìtà ? fiv' Matt ? A tifa- 
vi gnancb' ci>' la Profejfton porta aqusì ? Mo a fon pur 
fiuffadifattvufier, &c. 

Non canterà mai !' Arie alla prima Prova ; ne tara 1 
Poi», e Cadenzi te Maeftro CRIC A integratigli fo- 
pra di effe , che al la Prova generale in Teatro . 

Farà fempre tornar da Capo /' Orcbejlra pretendendo 
che tutte 1* Arie vadano più tarde , o piafrc/reconfor* 
me porteranno i "Pajfi fudetti . 

Mancherà a molte Prove, mandandovi in cambio 
la Signora MADRE a far le fue fcufe , la quale per lo 
più dovrà dire , Ch'i compatijfm me Sgnouri , perch'i» 
fta Notfla Ragazzata riha mai più durmir unagozza, 
percb' f bà Jtfflit tant' i granfracafs' per laftrà , ci? \ 
era d' avis d' fent Ir juft la Caruzzazza d" Buhgna . La 
Cài popi» a d'Pundgb' , eh tant' quant' ai* principia 
a vlcri" api fui ar un putito , t dan tu tutt' ci' ì par in 
tant' Diavel ; e pò veri' dì t bà ptrs' la Scuffia dia Not- 
t', es' »' l' ha mai più truvar , cb' T è ftà caufa , che 
las'èafferdà, e s' »' cred' eh' in tutt' ancù la *' livarà 
da Lttt. 

Si lamenterà fempre la VIRTUOSA dell' Abito 
à' Opera , cb' è povero t che non è alla Moda, cb' è flato 
portato daalt re, obbligando il Signor PROCOLO a 
farlo rifare, mandandolo, e rimandandolo ogni mo- 
mento dal Sarto, Calzolaro, Acconcia Tefle, &c. 

Subito andata I' Opera in Scena fcriverà Lettere 
agi* Amici , cb' è compatita fopra degli altri , che gli 
fatino replicar tutte 1' Arie, i Recitativi, f Axtione , 



te gran fraead a ppe„ a A / T * h ' tht d ™ 
appUufo di tutte I' altre pemdJa gravemente , 
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ordinandi di P^fr^^feTr "T 1 ™* 
chi, e di Scia, stu/me IZ FaZzo/etti è " 

Cipro , Specchietto , irà™ , « £ 5 ' 5 P( "We < 

Avverta la VIRTUOSA d^ì ^ ^ &e ' 
" per lo più ]■ ultime SuH*. d 1 d ! pr ? J H n g ar "elle ^ 

cuna volta fi accorse^ non , e fe P er cafoal 

«rr. dirà fZT^ t TeXlT7 ' ,? T iJ r '« 

Par l'Opera ftaga IpipefZ ' \ Im %^\ 

* aven dà al so Temp fufl CaU,r m 

che gli da/ft dell' J&IZl' W e Cw VA 
accompagnata da A mil' j- ' 5 De " ufcI r di Teatro 

a^a Signora MADRE CAV' ? * r ?S'°°e TO Imenre 

Dovr|con la frequenza Sii tht ? 1 
ora il 4^r ; ora .1 i ™ . /™ ,fal ' e «'*<w in Scena 
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»o , o dell altra , 4 aver fai V fi più Nei . [cordarti f re 
1uer, tem e»:e»dr u fc>reSpadJ, C i mh ro, P rU c7a& c 
Smo che qualche Prrfonaggio recita f e co o «mal ' 
f*«W&h«rà !a VIRTUOSA come fi é 

detto d, fopra al MUSICO J & Af„/^ f ne'pSem 

fi> ttc.pMCHdtf dopo il Ventarli a! yl 

„ ; V S ' che "W'ercnw , il dì cui carattere 
inaerò potrà poi con ferirlo fuor del Teatro 

Urrà Tempre, che terminato il Carnovale prendi- 
Mar*, eh' é già prornelTa con Perfona^ ir di if 
lira , e ricercata dell' 0» fl r*r« fo°giun,.erà ch'eTn» 

ta , !,<,„ tifando poi a t » Ferretto Pr« W r w , & 

D MM mfegnerà l'Azzime* tutta la Ce™ 

derà dal Poeta d ufeire in Scena la primi e ricevuta fa 
Parte numererà le W« f) eie Pwfdella medS e 
fe m cafo fi accorgete d* erTer inferiore a qS della 
pr ma Donna obligherà P„,„ e M */« ^ c ' 
pdla ara.uagl.arghela così di Parole come di ■ 

Ryjw, cìJnfUe f:: Cad ' nZS ? 

1° » d0w « lamenterà femore . dicendo Ar aTLI 
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Xslat dentr' : ,ff lmprefar j , o V Mf/Tw rf' c**a 
j a cuntìn (> co' i vegmn lor a eamarla , eli mi a 
to', f/J m ld If enfiar afa MufiaZzìnad 
,7 7 rìanton , eh' a a' bè brifa pera d' hi umt 
co a\bò anca mi 7 mi protezzié» , &c 

Farà Cadenze la VIRTUOSA moderna di e 

a^tc ™T rtènd ° ( confornie s ' * ^tto di fnpr, 
MUGICO ) dì ripigliar fiato più volte , rtferc*» 
Kftw» «ri*// , ,e dar al 7W//o la foJita fi ma di Co/ 
e ricercata dal Maeftrodi Capella delle foe Ck 
ne dirà lempre :due, o rrvpiù e più ^ . 

Condurrà feco ogni fera { per aggiunger C 
corfo e credito all' Opera ) ,rf>,f/ , rfwfa/ Mafc 
re iranchedi Porta, oltre il Signor PROCOI 
alquanti Sotto PROCOLÌ , .il Maeflro dell' Azzh 
&c. &c. &c. 

Facendo f e „ tire j a VIRTUOSA dall' Im P n 
no gli canterà al Cembalo con V AzzUnt,t rappref 
tandogli . qualche Scerta in due Perfonaggi a /> Ar* 
rà entrare in luogo dell'altro , o la Sienora MADR 
o i Protettore , o la Serva di Cafa . 

Aoderà alla Prova generale d' altri Teatri 
ccndo applaufo a Virtuofi nel tempo , che ogn-'u 
c in filenzio » acciò fi fappia da tutti , cb' ella 
predente .- aggiungendo a .chi forte in fua Comi 
gnia ; Mo percb* a n o)a mai mi qui' Aria con quel h 
titativ , t quia Scena dal Si il, o dal Die» , od al pia, 
in Znoeb ? Guarda cmod' t languìft* fa bocca aen' co 
« quia gran Virtuofa dacìnqu" milita cinqutcenP , e Ci 
quantacinqu Lir dia nofira Muntjda ì Mi a n' m to 
ea mai fij baz : fempr' del Parf fp a ià , di Salito* 

t,^ Zartt J \ f SfàSMxS mufirar qui 
pcc d abilita , cb i bà , <*rr. &c- 

Avuta la Parte della fecond' Opera manderà fi 

Cito 1 Ariette ( quali per maggior follecitudine fi 

rà 
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ri copiar Tenia Baffo) a Maeftro CRICA , perché 
gli feriva i Pafi , le Variazioni , le belle maniere 
&c E MaeRro CRIC A fenza faper V intenzione 
.del Corri pufj tore quanto a! tempo delle medefime , 
« come fiano concertati Buffi , o ìfiromenti ferme- 
rà fotta di effe nel loco vacuo del Baffo cimo ciò 
pi" verrà in Capo in gran quantità , perchè la VIR- 
TUOSA poflYvar! rogni fera . 

Lodata la VIRTUOSA ridonderà Tempre fta 
mal dì Voce , non poter cantare , che non canta mai 1 
&c. e prima di partire dal fuo Paefe pretenderà* 
dall' Imprefario metà dell' Onorario per far il Viaggio , 
vefttr il Protettore, provvede^ a" Ovata , di Tritìi, Ap- 
poggiature , & c . e porterà feco Papagallo , Civet- 
ta, un Gatto, due Cagnolini , una Cbizza gravida, & 
altri Ammali,*] quali tutti il Signor PROCOLO darà 
da mangiar , e bere per Viaggio . 

Ricercata poi d' altra Vìrtuofa , rifponderà A la 
fgnofs'a rirgb'a risgb , e con lì a n bd mai avù incontr' 
d' recitari . Ma fé a vede cantato feco ripiglierà ■ V è 
me) tafer , eh' mal parlar , epo la f èva una Partftna,cb' 
la a aveva altr' cb' trei Arj , e t'ì in toffen d' vi dov la 
feconda Sira . Bpola /' ingraffa tant eh" la pir un Sacc* 
i , e s' lotna alTemp , cb' la guarda un pu8'm tra la 
Zsda , e al Pergular , e in Scena /* è ladra ambi à . L'è 
po invldioufa , e t'pianz'agl'applaus Megli altr', e „ • à 
mi ch'i' hà di anharirì , fébcncb'a/Prutettor , e/o Ma- 
ier la fan una Fantfina, la s'è dfcredltà p* Puh ma volta 
a recitar in t la Sala , &c. &C, ' 

La prima Donna baderà pochini roo alla feconda, la 
feconda alla terza , &c-nonl' afcolterà in Scena, riti- 
randofi nel Tempo che canta I' Aria , prendendo Ta- 
bacco dal Protettore , foffiandofi il Nafo, guardandoci» 
Specchio , ite . ire. 
Se la VIRTUOSA avrà una Parte d'azzlone,e che 

C i non 
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fion incontri tiir'à , che pe"r Io più gli tocca far Scerai 
col Tale, o con laIV<?, che non gli danno i Lazi op- 
portuni ; e non avendo Parte d' azzione protesterà che 
il Poeta » e 'I Maeflxo di Capei ia t' hanno affajftnat* , 
con tuttoché fiano flati awifati della fua abilità , pre- 
gati dal Signor PROCOLO , e regalati . 

Non farà mai a modo dell* Imprefario , fuorché 
nei lamentarti delia Parte , nel farli afpettar alle Pro- 
ve , nel lafciar l'Arie , &c 

Venendo favorita di Sonetti ne appenderà molti 
nella Stanza àeì Clavicembalo : avvertendo di far uni- 
re quelli di Seta , benché fiano di vari cWoridalIa Si- 
gnora MADRE per far Coperte alla Tavolata, al En- 
fio, 6t. Manderà Libretto^rie^onetti, Epigrammi, & 
alquanti R stagli dell' Abito al Protettore , che feco non 
folle , e prima d' incominciare ogni Arietta guarderà 
attentamente il Maefiro di Cape! la , o '1 primo Vio- 
lino afpettando da loro il cenno per entrar a tempo , &c, 
Metterà ogni Audio la VIRTUOSA moderna per 
variar 1' Arie ogni fera , e quantunque le Variazioni 
non abbiano punto che fare col Baffo , co' Violini unif- 
foni , a concertati , o convenga non intuonare , ciò nulla 
importa , perché il Maeftrodi Capella moderno già è 
Sordo , eìAuto. E quando non fappia la VIRTUO- 
SA che più variare fludierà di far i Parti ancora nel 
Trillo , che ciò fola mente retta a fèntirfi dalle VIR- 
TUOSE correnti . 

Cantando Duetti non fi unirà mai col Compagno, e 
particolarmente tarderà alla Cadenza piccandoli di 
Trillo lungo , e dirà di non voler Arie , che morano in 
Scena, defiderando di ricever dal Popolo il fedito E vi- 
va , o buon Viaggio nelf entrar dentro . 

Non leggerà però mai il Libretto dell' Opera , im- 
perciocché (come fi é detto di fopraj la VIR TUOSA 
moderna non deve intenderlo punto , e nel fcioglimen- 

te 



to alf ultima Scena farà ben fattoci? non badi molto , fi 
metta à ridere , &c. 

Neil' Arte , e Recitativi d' azzime avverta bene 
di fervirfi ogni fera de fteffi Movimenti di Mano , 
Tefla, Ventagli^ &c- foffiandojì il N<*fo all'ora [olita, col 
bel Fazzoletto , quaic per Io più fi farà portare dal 
Paggio in qualche Scena di forza . 

Facendo !a VIRTUOSA porre qualche Perfo- 
naggio in Catene , e cantandogli un* Aria di [de- 
gno , nel Tempo dei Ritornello parlerà col mede fimo , 
riderà , gli mofirerà Mafcbere ne Palchetti , &c. 

Se cantaffe -4rif con parole di Crudele , Tradì- 
ter, Tiranno, &e- guarderà fempre il Protettore nel 
Palchetto , o dentro le Scene : nell' altre poi caro ,. 
mia Vita , &c. fi rivolgerà al Suggeritore, ali* Orfo , 

a qualche Comparsa . 

Procurerà d' introdurre in tutte I' Arie prefic , pate- 
tiche y allegre , tre. un certn novifllmo Pajfo di Semi' 
crome legate a j. a e ciò per sfuggire al podi hi [e 
la varietà nel cantare , che più non s' ufa , e quanto fa- 
rà più acuto Soprano tanto farà più. facile, che otten- 
ga la prima Parte . 

Piangerà dirottamente ( a motivo i' invidia vir- 
tuofa) all' applaufo di qualunque Perfonaggio , Orfo , 
Terremoto, &c. pretendendo dal Signor PROCOLO 

1 foliti SONETTI ad ogn' Aria . 

Se la VIRTUOSA doverle rapprefentare Parte da 
Uomo , dirà la Signora MADRE O in quant' a quel 
bifogna cb' tutt' eeden alla mi Fiola- An' ftà ben ami a 
direi , ma per tutt" la s'èfatf un'unor immurtai . Se ben 
ch'I a par un pogoba , e affagutà. In Scena però l'è dritta 
cm'è un Far', e linda cm'è un P'mdulin- L'è fcarma , f 
bàun par d Gamb' ben fatt' , cb' i paren da Balaufir , 
e un belliffun camìnar. E poa t'pò ìnfurmar d'qulagran 
Part da Tirann chThà fdtt'l'an'pafjà a LUS ( dov'as 
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fà qui gran Vperun ) eh' tutt' i andavìn drì mati' 
Saprà la VIRTUOSA a memoria la Parte di tu: 
ti più che la fua , quale canterà trà le Scene , avver- 
tendo ancora fin eh* altri canta di (turbarli al pcflì' 
bile , facendo gran firepito con l' Orfo , Comparfe , 
Gfc. e fé il Signor PROCOLO falutajfe ì parlaffe j 
ofactffe applaudo a qualche Ragazza lo [griderà bw 
Reamente , dicendogli A #' la vlen finir fi' foflorla , < 
ttlìv eh' ato' daga di fmafflun , o di Pugn in t* al Mu- 
fiazz'fin ci' apsì purtar necci' matf ? A nrv cuntìn- 
tà d' una eh' a \ avi tutt' /' impegn' , ci' a <vlì far ai 
Mufcon , e al Sparagnai con tutti ? Moa quia Bragiire 
po , a sò quel ci' a j bò da far per farla abadar ai fati 
sù. ha farro me] a fiat in ti su sì quatr in , perei' a 
fon Mufiaizina d' sbattrt tant la Parf in tal Grugn 
finti' la f azza la Steppa , C"c- &e. 

&C &c. &c &c 
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IMPRESARI 

NOn dovrà 1* Imprefario moderno poffe- 
dere notizia veruna dellecùfeapparte- 
nential Teatro, non intendendoti pun- 
to di Mujica, di Poefia, di Pittura, &C. 
Fermerà per Broglio d' Amici In- 
gegneri di Scene , Maftri di Multe a , 
Ba/larlni, Sarti, Comparfe , &c- avvertendo di ufar 
tutta 1' economia in quelle Perl otte P er poter pagar be- 
ne I Muficl , e particolarmente le Donne, V Or fa , la 
Tigre , le Saette , i Lampi , i Terremoti , &C. 

Sceglierà un Protettori al Teatro cof quale ande- 
rà incontro alle Virtuofe , che veni Aero d' altro Pae* 
fe, & arrivare che fìano glele confegnerà con loro 
Papagalli , Cani , Civette , Padri , Madri , Fratti' 
il , Sortile , Cv. 

Raccomanderà al Poeta Scene dì ferza ; e che 
quella dell' Qrfo fìa per |o più al fine degli Atti p 
chiudendo l'Opera con le [olite Nora , o [coprimen- 
ti de ? trenaggi per mezzodì Rtfpofle 4' Oracoli, di 
Stelle in Petto , 4i Bf , di Nei [ul ginocchio , f «f» 
/d Lingua , Qrecchìe , Éff- 6v. 

Avuto dal Poeta il Libretto anderà prima di 
leggerli a vi fi; are la prima Donna , pregandola di 
volerlo feti ri re ; nel qual caio alla Lettura di detto 
L/ére dovranno intervenire oltre alla Firtuof* il di lei 
Protettore , l'Avvocato , i Suggeritori: qualche Por- 
tinaro , qualche Comp/trfa , il f->rfu , WCop-fii dtW- 
Opera, / Or/i», \\Carreriero del Protettore , &r nel 
qual tempo dirà ogn' uno la fua opinione , difappro- 
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rando ora quella ora quella cofa , e 1* Imprefaric 
densamente nfponderà,r he a tutto farà rimediato . 

Confegnerà l'Opera al Mac (Irò di Cape Ila ai quattri 
del Mefe, dicendogli volerandar in Scena a' dodeci afto- 
Incarnente ; e che perciò per far pretto non badi a 
Spropofti , Quinte , Ottave , Uniffotti , &c. 

Co' Pittori delle Scene , Sarti , Ballarìni, &c farà 
un accordo di tanto denaro per Opera , non prenden- 
doli cura veruna di reftar ben fervito da quelli , fidan- 
doli intieramente nella prima Donna , Intermezzi t 
Grfo , Saette . Terremoti , &c. come fopra . 

La Parte di FiglioCark Tempre appoggiata a Virtuo- 
fo c' abbia venf anni più della Madre . 

Havrà. fe»npre il manuferitto dell' Opera fatto Y no 
cbio , Orologio da Polvere , Brazzolaro, G;midiSpct< 
go , éfc. per rilevar la lunghezza di effa , Stajo , c 
Quarta In mano per tnifurar i P^d^lle Vìrtuofe , ite 

Ricevendo Doglianze da Periònaggi intorno al!? 
Parte darà un* ordine efpreffo al Poeta , &al Compo. 
fitor della Mufìca di guaftare il Dramma a fodisfazzio^ 
ne de fopradetti . 

Darà Porta franca ogni fera al Medico, Avvocato . 
Speciale, Barbiere , Marangone, Compadre, ed Àmie, 
fuoi con loro Famìglie per non reflar mai ^Teatro vuoto 
e per- tal effetto pregherà Vtrtuofi, zVirtuofe, Mae- 
ftro di Captila , Suonatori , Orfo , Comparfe , &C- d 
voler condurre parimente ogni fera Cinque , o fe, 
Mafchere per uno ftnza Biglietti ■ 

Sceglierà la fecond" Opera dopo che fi a in Sce^ 
na la prima , foffrendo pazientemente qualunque 
iadiferetezza de Virtuojì , fui rifleffo che quelli la 
fera in Teatro con 1' autorevole dignità di Prìnci- 
pi , Rè , Imperatori, &c- potrebbero foddisfarfi , e 
gravemente mortificarlo , non intuonando , lafdan: 
do F Arie , &c. 
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La maggior Parte della Compagnia dovrà efler 
fucinata Ji Femmine , e le due Vìrluofe contende/Fe- 
ro la prima Parte farà 1' Impresario comporre al 
Poeta due Porti eguali d' Arie , diVerJì, di Recitati- 
vo, &c. avvertendo che il Nome d' ambedue fia pure 
formato-detta medefima quantità di Sillabe . 

Pagando al termine delle Recite il Contrabaffo , e 
Violoncello gli batterà tutte le feconde Parti dell* Arie , 
che non avranno fuonato , pregando al tal effetto il 
Compofitor della Mufìca di far per lo più dette feconde 
Parti fenza una Nota di BASSO , e fcegtierà Monete 
dinangiuftopefo per pagar Virtuoft , che foflero flati 
raffreddati, non aveffero intuonato , &C.&C- 

Accorderà Mu/tri dì poca fpefa , Ragazze non più 
fentite , procurando che frano piuttofto leggiadre , 
che Vhtuofe , perché abbondino di Protettori . Af- 
fitterà Palchi , Scagni , Soffitta , Botteghino , &C Itf- 
bir,o amo un Teatro , pagando tatto pontual- 
mente Pigione, provvedendo prudentemente àiVltto, 
Lentie , Carbone , Farina , ère per tutto l* anno . 

Pagherà i Viaggi 1' Imprefario alle Vìrtuofe fora- 
ftisre , perche vengano fiocamente promettendogli 
'buon Alloggio vicino al Teatro , Cibarie , Stancarla , 
<&c- eie alloggerà poi in qualche" picchia Cucinata 
( purché fia vicina al Teatro ) ripiena perà di tutte le 
fudette cofe , e celebrerà per la Città U loro Virtù , 
affine che qualche Protettor s' introduca , e fupplifca 
nell" avvenire cortefemente per lui , 

Ricercato della Compagnia dirà, eh'é una Compa- 
gnia unita , che non v* èia Parte od io fa , che^v è 
una Ragazza da Uomo , che vuol far fraCaffo , un' Of- 
fa novello, Saette, Tuoni , Tempefie , &c. altra Ra- 
gazza da Bufa di grazioGflìmo fpirito , & un Buffo 
comprato a Lira, che gli cofta Te fori , ma ch'éil 
miglior Mufico detta Città • 
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La prima Prova dell' Opera fi farà in Cafa della 
prima Donna , replicando poi dall' Avvocato del Tea- 
tro ; e ricercato da Vtrtuojt di Pieggiaria ,* ri (pon- 
dera , che diano ancor loro Pieggiaria di piacere al 
Popolo ■ 

Nelle fere , che fi fa ce fiero pochi Biglietti permet- 
terà P Imprefario moderno a Virtuoft dì cantar mezze 
1* Arie , lafciar Recitativi , rìdere in Palco , &c. a 
Suonatori di non dar Pece all' Arco , all' Orfo di non 
far la fua Scena , alle Campar fe di pipar col Re , 
con . la Regina , &c. 

Nafcendo co* Firtuolt qualche fvario ne Pagamene 
fi pretenderà 1* Imprefario rifacimento da medefìmi 
per occa fione di Stonature , poca Azzioné , t freddi- 
menti , e vifirerà frequentemente tutte le Vtr- 
tuofe , pregandole guardar]? dall' .ir/* , aflìcurando- 
le che tutta la Città è fodisfatta de' loro Abiti , Nei , 
Ventagli, Belletto , &c. che pretto avranno Sonetti 
fopra Guantiere et Argento , che a lui non importa che 
intuonino, o pronunzino fcbtetto , purché non fi feor- 
dino a luoghi foliti dell' Azzìone , Éfr 

Raccomanderà al Maefiro di Capei la 1* Arie fire- 
p'tofe , ga)e , &c- &c e ciò- particolarmente dopo 
le Scene di forza ; e non avrà difficoltà di prende- 
re qualche Virtuofa maritata" , che Fotte gravida * 
tanto manco fe fieli' Opera vi e ntraiTe qualche gra- 
vida Regina , od Imperatrice . 

&c- &c &c &c 
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A SUONATORI. 

DOvrà il Vlttuofo di Violino in primo Iuogo/<rr ben 
la Barba , tagliar Calli , pettinar Perttcc&e , e 
compor di Mnfìca • Avrà imparata da principio a 
Tuonar da Ballo sù i Numeri , non andando mai a 
Tempo , ne avrà buon* Arcata , ma bensì gran pofTefTo 
del Mànico . 

Non dipenderà mai ne II' Orche (Irà dal Mae (Irò di 
Capelia, o dal primo Violino , fuonando con 1' Arco 
fola mente dal mezzo in sii Tempre forte , e con dimi- 
nuzioni a capriccio . 

Il primo Viólino accompagnando Arie a Colo incal- 
zerà Tempre il Tempo , non fi unirà mai col Afa fi- 
co , e in fine farà Cadenza tungbìjfima , quale por- 
terà feco già preparata , con Arpeggi , [oggetti a 
pìùCèorde, &c. ère. &c. 

Dovranno li Violini accordar tutti aflìeme » 
non avendo punto I* orecchio a Cembali , o Con- 
trabajfi. 

<Scc. &c- &c &c. 

Di molti de fopradetti avvertimenti potranno fer- 
virfi li Virtuofi ancora di Violetta . 

Il fecóndo Cembalo non anderà che alla Prova 
generale , mandando a tutte i' altre il Terzo , il 
quale non intenderà per ordinario altra Chiave 
eli [opra , che del Soprano, avvertendo di non ufar 
mai Tuonando li Diti grsjfi , di non badar a Nume- 
ri , di dar fempre fefia , di non fi unir mai col Mae' 
ftra , e chiudendo tutte le feconde Parti dell' Arie con 
terza maggiore , fife - &C- érf . 

Il Firtuofo dì Violoncello intenderà (blamente la 
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Chiave di Tenore , e di Baffo , Non alzerà mal 1' 
occhio alia Parte , faprà poco leggere , non doven- 
doti punto regolare ne alle Note , ne alle Parole del 
Mufico . 

Accompagnerà fempre i Recitativi all' Ottava al- 
ta { particolarmente de Tenori , t Baffi) eneil'jlrte 
fpezzerà il Baffo a capriccio , variandolo ogni fera , 
benché la Variazione non abbia punto che fare con la 
Parte del Mufico , o co' Violini . 

Vittmfi dì Contrai/affo Tuoneranno a federe con 
Guanti in mano, avvertendo che l'ultima Chorda dell' 
I[h-omento non Zìa mai accordata , ne daranno mai 
Pece all' Arco , che dal mezzo in sù , e riporranno 1* 
Iftromento a fuo luogo à mezzo il Terz' Atto , &c. 
&c &c 

* Ohe , Flauti , Trombe , Fagotti , 6v. faranno 
fempre (cordati , crederanno . 

&c. Scc- &c. &c. 

AGL' INGEGNERI , e PIT- 
TORI DI SCENE • 

INgegneri delle Decorazioni anderanno a gara di 
fervfr gl'Imprefarj a buoni/fimo prezzo, avver- 
tendo d' averle in Appalto per tutte V Opere ; quali 
cederanno poi per due Terzi manco a Dipintori com- 
muni , perché quelli ancora s approfittino nel Lavoro , 
d altri due Terzi ■ 

Non dovrà l' Ingegnere , o Pittor moderno inten- 
dere Profpettlv* , Architettura , Difegno , Chiaro, 
[curo , &c. procurando pertanto , che le Scene d' Ar* 
cbitettura non vadano mai aduno, o due Punti, ma 
bensì di' ogni Teljaro n' abbia quattro » o fei , fidando- 
gli 



gli dì veramente , perchè da tal varietà refli mag- 
giormente appagatol'occhio de Spettatori . 

Farà un Panno maeftofo (opra li due primi Telluri 
perché fervano quelli a tutte le Mutazioni f che non 
ricercano Aria , benché in qualche Bofco , o Giardi- 
no non farebbero male per coprire li Virtuoft dal perì- 
colo di raffreddar/; a Cielo fcoperto . 

Le Mutazioni di Scena non dovranno feguir ma 
tutte a/Iierne , avvertendo di tener riftrettitfimi gli 
Ornanti, perché retti al porti bile angufìa la Scena 
e perciò baftino pochi Lumi ad illuminarla , ferven- 
doli nel Scuro più/ir/* del folito Nero di Gezzo . 

Saie, Prigioni, Camere > ère. tutte faranno fenza 
Porte , e fenza Finefire , imperciocché già li Muffa 
entrano per la Parte più vicinasi Palchetto loro nò 
hanno bi fogno di lume fapendo beni Aimo la Patte a 
memoria . 

Nelle Mutazioni di Marc, Campane, Dirupi, Sot- 
terranee , Èfc dovrà fempre l a Scena efler difimbaraz- 
zara da Scogli , Saf, , Erbe % Tronchi , &c. per lafciar 
largo campo a Virtuosi far 1' Azzìone , avvertendo che 
lem tal incontro alcunode Perfonaggi do verte dormire 
fia portato fuori da qualche Paggio, o Cavalietti 
Corte un Sedile d Erbe con un' alzata da un lato per- 
chè il Vìrtuofo porta appoggiare il Gomito fin eh' altri 
canta , e dormino più faporita mente , &c. 

Il Lume dovrà fingerli tutto in mezzo alla Sce- 
na . avvertendo di tener egualmente illuminati i 
Soffiti , che i Lati . E quantunque 1" Aria debba effer 
piiHuminofad' ogn'altr' Oggetto non dovrà però chi fi 
fia rnfafiidirfi , fe vedrà illuminato un Prospetto e fo- 
pr; idi erto l'Aria ofeura comedi Notte-. Impercioc- 
ché volendofi illuminar l'Aria tutta oltre il Profoetto , 
vi andrebbe troppi fpefa di Lumi . 

Occorrendo il Trono fi formerà qu:fti di tré Scali. 
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«i, ut* Sedi*? t un' Ombrella quando ferv ir debba ai- 
la prima Donna , per altro fe dovettero falirvt fopra 
Ttno'i, oBaff, batteranno folamente gli Uè Scalini, 

e la Sedia. ,. , 

Avverta 1' Ingegnere , o Pittor moderno di far 
rinforzate il Coler ne Trf/*rJ , quanto più quelli fi 
allontanano dalla Villa per ifeoltiifi al poffibile dai- 
la Semi* antica , che tifava di raddolcire il Colore 
quanto più crefeea la diffama, perche il Loco paref- 
fe maggiormente capace ; e I' Ingegnere , o Pittor 
moderno deve tifar ogni Audio d impicciolirlo. 

Le Sale regie dovranno per lo più e (fere più 
corte de Gabinetti , e delle Prigioni , avvertendo, 
che le Colonne fiano fempre più pieciole degli At- 
tori , perchè ve n' entrino il. maggior quantità a 
confolazione deli' Jmprefario • 

Le Statue non dovranno di regnarli a rigore & 
Amtomìa , riferbando piuttofìo tale Audio negli 
Alberi , e nelle Fontane , e rapprefentarvdofi Navi 
antiche dovranno coftruirfi fulla forma delle pre- 
fenti , e «urnirannofi le Sale , che figura fiero Ar- 
merie di Xerfe , Dario , Alcffandro , &c di Bombe, 
Mo febei ti, Cannoni, ite. &c 6fc 

Neil' ultima Decorazione deve bensì 1 Ingegnere, 
o Pittor moderno porre ogni ftudio . Imperciocché 
e (Tendo quella per ordinario veduta dalla Molti- 
tudine fenza fpefa , convien egli procurarli tutte 
V applaufo • Dovrà tale Decorazione pertanto enei 
un' Epilogo di tutte le Scene dell' Opera, che per- 
ciò s' introdurranno in effa Spiaggìe di Mare , Boj- 
chi , Prigioni , Sale , Camere , Fontane , Navigli , 
C accie d' Orfì, Padiglioni aitami, Cent f , Lampi , 
3>f« (te. &c. &c. e tanto più fe doverle intitolar- 
li Reggia del Sole , della Luna , * A/Part*, A//" 
h»r/« , ère Non farà mal fatto di farla calare a J er- 
ra tutta illuminata , e ben carica di Comparie figu- 
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tanti varie Deità dell'uno, e dell' altro Te (To con Stro- 
jnfittj, eGereglifici in mano allufìvì alle cure delle 
mede fi me Deità . A quelle poi (fecondo s'accoderà 
il fine dell' Opera ) fi ordinerà a motivo ragionevole 
d'economia di fmorzare i Lumi fopra di effa dtfpofti . 
&c &c. &c &c &c 

A BALLARINI x 

B Altarini diranno poco bene degl' Intermezzi , 
avvertendo di non entrare , ne finir mai a 
tempo . 

Ricercati dall'Imprefario di Ballo movo faranno 
cambiar I* Aria de Balli vecchi , fervendoli fempre de 
medefimi P-ifft ; Conttatempì, Cadenze, &C- ufando 
il l'affo di Mìauttt' ne B.illi di Schiavi , Paefani , 
Pireo , Furlane , e di qualunque Nazione . 

Danzando a due fi faranno Balli d' invenzione fai 
fatte: avvertendo che ne Balli comporti di Ragazzi 
fiano quefli di pirla Età, e che le Danze liana in tal 
guifa difpofte, c'abbiano ad ufeire prirna li maggiori » 
poi li minori , finalmente i più piccioli , che non do- 
vranno ecceder tre anni , e da quelli fi faranno per or- 
dinario efequire i Balli all' eroica ■ 

&C &C. &C flCG 
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ALLE £ARTI BUFFE. 

PArti Buffe pretenderanno 1" Onorario eguale alh 
prime Partì ferie , e tanta più ie nel cantare 1 
ferviflero d' Intonazione , Pajft, Trilli , Cadenze , &C 
da Parte feria. 

Porteranno con fe Muflaccbì , Bordoni , Tambur 
ri, e qualunque altro Arnefe opportuno per il lori 
Ufficio per non aggravar ( oltre 1" Onorario abbon 
dante ) I* Imprefarro Hi maggior fpefa , 

Loderanno infinitamenre li Virtuoft dell' Opera , h 
Mtifca, il Libretto , le Comparfe, le Scene , /' Orfo 
i Terremoti , &c attribuendo però a fc foli la Fortum 
del teatro , 

Faranno per ogni Paefe gì' Intermezzi mede lìmi 
pretendendo con gran ragione , che i Cembali .fianc 
accordati à commodo loro . 

Se qualche Intermezzo non aveffe applaufo avverta 1 
rio di dar fempre la colpa al Paefe che non /' intende . 

Incalzeranno, e tenteranno il Tempo, e ciò parti- 
colarmente ne Duetti a motivo de Lazi , ne' quali al- 
cuna volta non andando d' accordo co' B.<Jfì, darannc 
forr Sdendo la colpa del dì [ordine all' Or chefir a . 
&o &c. &c &C. 

A SARTI. 

SArti fi accorderanno con Tlmprefario per il Ve- 
filarie di tutte I' Opere , poi voteranno Virtuoft , 
e Virtuofe per fargli !' Abito a genio , R ; n'erreranno- 
gli , che col Denaro dell* Imprefano non é poffi bi- 
le d' efeguirlo ; che perciò tratteranno d* un foprapìà » 

e col 
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e col foprÀpiù faranno poi 1' Abito , av v ansando ia 
tal forma il Dtnaro tatto pimi CO con l'Irrjprefario ■ 

U Abito farà di più pezzi , di roba frufia , (Sfr. do- 
vendo bafiarera Sarti di prov l'edere le Vitttufe dì Coi* 
ìungl'ìjfima >t Vìrtuojì di belle Polpe di Gambe per gu». 
dannarli la è/Lancia . 

Termineranno gli Abiti alla Sinfonia dell'Opera fel- 
lamente, e ciò, perché corifegnandogH a y irtuoft per 
tempo converrebbero rifarli più d'una volta . 

Suggeriranno a Teneri , t Baffi maeflofo Cimiero di' 
varie Penne , &c. 

&c &o &c. &c. 



A PAGGI. 

PAggi di cinque o fei ami pretenderanno effer ve- 
fliti con Abiti, che ferrifero all'Età di auoror- 
dici, ofedici. * 

Pretenderanno parimente Periterà bionda di Stoppa 
fopra Cappelli [cari . r 
Alcuno ( portandolo il Dramma) farà da Fhlh 
piangerà in Scena , &c ed altri non fiat anno m al fermi 
intorno la Coda della Virmofa ftrafcinandola femore 
verfo del Prttettère . Mangieranrus in Scena , &c. e 
perderanno la prima fera Quanti f Fazzoletto , Cap- 
pello , t Perucca . 
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ALLE COMPARSE . 

C^Omparfefi veleranno fe.npre con gli Abiti del 
j Compagno , ne dipenderanno mai dal loro Gene- 
rale , Capof cena , o Suggeritore. 

Partiranno opni fera dal Teatro con Scarpe^Qat 
ze , e Stivaletti dell' Opera , quali facendoli [por 
che faranno con follecitudine Ja fera feguente pulir, 
dal Generale . 

Urteranno trà le Scene Virtuoft , Vìrtuofe , Pro 
feMori <nw/ , Uafcbere , éft dando l'HIufiriffima ; 
tutte le Virtuose , alle quali efibiranno Tabacco , Pi 
pa , (Src. aggiongendogli e' "hanno fete • 

Non ufeiranno mai tutti aflìeme , avvertendo ance 
ra all'ultima Scena d'ufdre mezzi fagliati , Éff. 

Comparfa che facefTe da Leone , da Or/ò » da Tigre 
t*fc pretenderà la fua Scena dal Poeta a i»«x' O/wra 
ne mai dopo YArìa della Donna , éfc 

Portando in Scena Tavolini , Sedie , Canapè 
Scalini per Trono , Ère s'accoro modera ogni cofa ; 
rovescio , avvertendo le Comparfe di presentar fen 
pre le Lettere , piegando alquanto il Gittoccòio dritti 
e con la mamjtnlftra . 

&c &c &c &c. 

A SUGGERITORI. 

Suggeritori faranno Mezzani per affittar in noi 
deil'Imprefario Botteghino , Soffitta, Scagni ,É 
accorderanno Or/o, Saette, Terremoti, &c 

A n deranno alle Prove dell'Opera innanzi giorno 
adulando il P«#* , il Maefiro di Captila , i Mufi 
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Vlmprefarie, la Far/alletta, il Moff olino, la No- 
cella , il Copanetto , &c. &c. 

Ordineranno l'ora delle Prove, avranno cura del 
calar della Chiocca , accender Lumini , incominciar 
dell'Opera, gridando forte al Maeftrcdi Capella dal 
buco della Tenda E UNA, E UNA, SIGNOR. 
MAESTRO . 

&c. &c. &c. &c 



A COPISTI. 

I^Opìfti accorderanno con l' Imprefario un tant* 
P er Opera, e quella poi faranno fcrivere a Sol- 
dì jet il Foglio comprefa la Carta , Incbiojlro , Penne 
Spolverino, &c. e cavando loro Parti dell'Opera sba- 
gleranno Parole, Chiavi, Accidenti , &c. lafcerann» 
Facciate intere s &c.&e. &c. 

Venderanno a Forafiìeri , che defidera fiero Bus. 
ne Arie d'Operi , Carte vecchie col nome de Vrofif- 
Jori migliori , fapranno Comporre, Cantare , Suonare* 
, nf^ rff » rit,ucend ° ^ maggior parte dell* Arie 
dell Opera in Camon da Battello - 

&o &c &c 

AVVOCATI del Teatro daranno commodo all' 
Impreiario di provar r Operai» Cafa propriaSaT 
ranno le Scritture de Virtuose Suonatori^l'Operarj » 
Comparfe, Orfo , Poeta , &c . faranno Giudici arbitri de 
, e degl'Intermezzi , aggiuflando kAfereme tra 
Mujtcì , s rimprefario , e condurranno più Mafchere 
ogni fera franche di Porta per dar erediti » É? appio* 
[t al Teatro . * " 

&c &c &c 
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*r>ROTETTORI del Teatro arderanno con l'I 
wf prcfario incontro alle Virtuoft^ e mafcheraii a 
Porta cuftodiranno diligentemente l'Ingreflo, facén 
però panar chi gli piace , £tc. &c ice 

Vi fileranno ogni giorno le VMiiefe % provveder! 
A' Alloggio le fortiere , & alle Prose dell' Opera f 
ranno per lo più a federe appretto la prima Donne 
Or/o , &c. 

Placheranno le Firtuofe difguftate col Maefiro 
Mufica colì'Imprefario , col Calzolaro , col Sarto 
&c &c &c &c &c. 

MASCHERE alla Porta y e Soldati co» Spc 
rugginì faranno cautì> e rigonfi nel Miniflera 
no che l'Imprefario é prefente . Appena ch'egli fia 
tirato Torta franca a tutte le Mafchert t dalle qua! 
giorno avranno ricevuta la Mancia • 

Non confegneranno mai al Protetta del Teatr 
o ad altra Mafchera a ciò deftinata , tutti lì BiglI 
che rifeuotom da chi .entra , mane sfronderanno 
quanti frequentemente , vendendoli poi un Terzo no 
co del [olito per far concorfo al Teatro ■ 

Reftituiranno Pegni agli Amici anche un'ora 
polafciati, e prenderanno Pegno da una Mafchera 
quattro ,<$a\ Pegno poi reftituiranno alla Ma febei 
che ufeirà i refi andò gli altri fr*nel Teatro. 

&C.&C &C &C&C- 

DISPENSATORI di Biglietti peleranno tutti 
Monete ti argento , e d'ora , quali , benché fi 
di giuftopefo , diranno alle Mafchere c alar qualche 
fa . Renderanno il Refi» in tali Monete , eh' oltr 
awanzo del Cahfuppoflo non arrivino mai a coni] 
re di qualche Soldo l'intiero Re/lo . 



Ricercati da qualche Uafchtra ,cne crede/fero Fora- 
fiìera del valer del Biglietto gli dirannof emprc qualche 
Lira di più . 

ice &c. &c &c &c &c. 

PROTETTORI delle Virtuofe faranno 
toi,gtlo0mi,faflìdto0mì, ÈJf. (Sv.tìrr. 
Non s'intenderanno per ordinario punto di Mufìca , 
accompagnando però Tempre le medefime alle Prove 
dell'Opera con in mano Parte, Scaldino, Scuffia, Papa- 
gallo, Civetta, ire. &c. ite. 

Sapranno a memoria tuttala Parte della Virtuofa , 
quale gli ff a ranno fuggerendo dietro le Sedie , ftcarat. 
teranno con Flmprefaria , guardandoli al poflì bile di 
non falutar mai altre Virtuofe . 

Regaleranno Patta , Uaefiro di Captila , &c. per- 
ché facciano bella Parte alla Virtuofa, raccomande- 
rà nnf* a Suggeritori , Paggi, Comparfe , & e . di noti 
badar , fino che (la in Scena , ad altri che a lei , di cui 
racconteranno che in tre , n qaatlr'anni ba recitate da 
fejfant Opere , c/j è un'Angelo dì Coftumi , difintereffata, 
diNafcìta , e d'Educazione Civile* the non racemi- 
glia a Cantatrice veruna , ette un peccato fa nella Pro- 
fejfione, &c.&c. &c. 

Loderanno poco altre Virtuofe, equalunque Teatro 
dove Ja fua non v'abbia che fare , aggiungendo 
Tempre che Y Onorario della Virtuofa è due terzi pili 
dello fiabìlito , e porteranno Giaftaccuort , Sottogiub- 
bt , Calzoni , 6ff . Tempre foderati de Va$ , Trilli , 
Arpeggi , Cadenze, 6v. della Virtuofa , provvedendo- 
gli del folito Abito nuovo , Orologio , &c per la Prova 
generale . 

Staranno per lo più in Scena con la Virtuofa* per cui 
avranno fempre addoflb Liquerkcìa , Salprunello , /' 
Ariamovi % Specchietto * Lifia delf Azzhni , Peri » 
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Gdcrì di varie forte, &c- pretendendo , fe la V 
TUOSA faceffe da feconda Donna , c'abbia Pag 
Trent», Scettro, eCodalunga a) par della prima. 
Scc &c. &c &c 

MADRI delle Virtuofe a rideranno fcmpre 
le mede fi me, refi andò però in di f par te per 
di civiltà quanda le Figliuole fiano accompagi 
co' Protettori . 

Quando le Ragazze fi fanno fentire dall' Im; 
farlo moveranno la bocca con loro , gli fuggefiran» 
fbliti Pajft , e Trilli , e ricercate dell' Età della i 
tuofa , gli (cerneranno per io meno dieci anni . 

Se qualche Ovile, ma povero Galantuomo def 
rafie introdurli in Cafa , e parlante per tal eff 
con alcuna delle Signore MADRI , ridonderà 
fto: In quant'a quel trio la mi Fiala è puvrina 
ma u untata , e daben, e / fà la ■ Profejfion , pe 
la dsgrazìa dia nefira Cà voi qusì . Al bifogxt 
prima mari dar un' altra Ragazza , cb' è za im t 
meffa a un Duttor , e livar mi Miri d' imperf 
cb' pr' tjfer fià tant' al bon Om /' hà fati' ma 
gurtà , e i' bà b fogna pagarla . Pr' altr' a »* j vi 
Cà gnanc' una Ver fona d' fori afatta : e s' ai vin 
du Sgnowi , al davin , percb' a s' po dir , chi ) 
•vijl a rtaffer la G1ANDUSSINA , e un' è Avuta 
mi Mari , e l' altr' è Santi' dia Ragazza . 

Se la V ir tuofa foffe principiante ', dirà la Sigr 
MADRE , cb' hà recitata in due anni da trenta 
te , fe poi foffe avvanzata in Étà , dirà cbefom 
lamtnte tre anni che recita , e e' bà incominciato 
nanzt lì tredici • 

Dovrà la Signora MADRE per Io più nell* 
cominciarli alle Prove il Ritornello dell* Arie i 
'a Figliuola , dare con la mano il Tempo air 
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cfieftra , é mentre canta la Virtuofa V accompagmr-. 
rà con (a Tefia y con gli occhi , col , moverà 

I /eco /a Boxa , e gli farà frmpre in {ine il Colico 
Viva . 

Togata a Caia Aatte l*rove flelV Opera inregne- 
rà 1' Azzlone alla Virtuofa , e '1 luogo di far il Trilla 
mW Àrie, Riuscendo qusfie felicemente in Teatro , 
ritornando dentro la Ragazza la baderà in prima , 
e gli dirà poi Car al mi car Zuijn fìt tanr benderta, cb' t' 
bàpurfatt'i b)paft' , e /'/' in riufiì a marave)a ì cb' a / 
tra quegli alter Dona , cb' il' mut soavi n f Dida per la- 
rabbia. Ma fe qualche fera lafttajpH Trilla , non bat- 
tere il piede nella Scena di forza. &r. la fgriderà , di- 
cendogH ; Guarda un porla mi Barn bozza /fa fra cb' t* 
n'ha f alt' al Tril/ung, e qulagran Azzion, ti ondi den- 
ti cm è un Canfcuttà , e nfun t'ha gnanc din' Arillà . 

Anderàal Teatro con Vefie da Camera , e Sciarpa 
guarnita con Sonetti in Seta regalati in varie congiun- 
ture alla Figlia , o in Biuta con Ferajolo lunghiffi- 
modei Protettore y ftando in Scena con Gargarismi , 
Libro de paffi , e C on qualunque altra cofa potéfle oc- 
correre alla Ragazza , quale fentetidoft mal di Voteti- 
clamerà fa Signora MADRE , che in certi tempi firn- 
pr sfarlo non dovrebbe far Opera , cb' è voler precipitarti 
con la Ragazza , <è?c &c. 

Sino canta la Virtuofa dirà la Signora MADRE 
agli Operar) , all'Or/», alle Comparfe , &e. La mi 
Ragazza per d:ral V')r l'bàfatt' fempr' la prima Part'l 
t fa Principerà dal Sangu, e da RiZina , e da Implra- 
tric'int') prim' Tiatr a CENT , a BUDRT « LUG % 
e a MEDS1NA. La n'bà bnfa d' ìnter f fs\ la voi ben a 
tuttgl' alter Virtuofi, feben po ch'I 'a »V» corri fprfa . A 
)e 7 Tal , eia Tal Sonotiraal nojìer Paies eh' b -fia eh' f 
avrà la bocca , cb'tkà becca mi eh' vut ■ Perche b fogna 
dire! l'è uncf Ragazza favia, e mudejla, t thè fiudià più 
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Virtù , a" arcamar, tifar i MarlH? , d'ballar , d ti 
rareCScbermìa \ tf fiufSar , oìtr al contar. V ha fin fin- 
dia la Gramatìca y e sì è tant confacent al Geni d' tutt 
ch'I* pippa incumpagnì dal Vrtttettor.Pr alter la n'avei 
mai aula benditi. .* bocca per dir mal <f nfuna , ma in fi 
lAond'pr'aver Ffrtun* al bifogna trattar in altra mani 
ra . Mita. al defpett d'tutt la fra prtfl ìnlufirtjfima 
e / farà & Livrè , ifc &c. ite. 

Se qualche Vlrtuof* portafTe applaudo (opra la fu> 
V actacchrrà cori la Madre in palchetto, dieendogl 
brufcamente - M» ch"la s' fazza un poe 1 in fa Sgnourt 
ZU LIANA eh' [a chiappa tutt' al Lugh , ptrch'so Fio 
la ha tant appiatti \ mo za a t' sa cmod' V è ■ La m 
n'ha nè Dobel , ne Scatttl d' arzent da regolar al Mefie\ 
d' Cape/la e 7 Poeta , e per auefi' f ha avù una Pan 
sì infama . Mo / la) avefs' invida anca li a dfnar 
e duna un Arluj pron , o una Cruvatta con i sù Ma 
nkin cumpagn* arcami tf so Man , la parrei; cvel 4 
m)or ; A che rifponrJerà I' altra; Cat d' dis dinar , 
m' mar ave) pura f sa purafsà di fati" vvfter . Cb'raZ 
za d' parlar e 7 vofier . Mi an so d' Dobel , mi an 
sh <f Scatte! , a sò ben eh' la mi Fiala fà la Vsrt Si 
fin a un Fmcch , t fe n regala brlfa ni Poeta , n 
Meflr d' Capella . Mo Sgmura SABADINA mi cati 
faviv cofa fé ? Al bfogna fermar la Vos y parlar fchìett 
infunar ì Sim'tun , e ì gran Sali eh* s'ufis adefs' , an 
dar <* temp , far ben V ation , n rider in Scena , ni 
cbiaccarar , s'a i" voi applaur ; che per coni d'far di 
Zirandel , che »' ftan ni in Ci!, ni in terra a s' dt 
prtfl fert* al Maron , e s' s' dà po la colpa al TVri.* 
tal guari . Replicando l'altra.Cof' è fl'intunar ,fi'an 
dar a temp' , fi' far Z ir a» del la mi Iona , la mi Tir 
tinaga ? CV mi Fiala ai' sa eh' la n H hà blfogn di 
01 avertìntint fich . Perei' la cantava , e j'funava ali 
improvls in**? th' vu v' Infuni affi gnanc'd' far inf 
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gìtar alla Vofira . Zà a fen d' UH Vayes eh' az' Cgnuf- 
Jen , e s' sà cb' Mefier bà avù la vofira , e cb' Mefitr 
bà avi la mi . Percb' lami »' bà avù Un da un Ltl- 
Vig al Meje , e s' Vgneva fol irei volt' la finteria , 
e anc per aremandation d' gran Sgnourì ; percb al 
«' ti' bà più bifogn a" dar Lz/o», eb' F bà dell' Puf- 
fio» tumprà con l infgnar , e s sà cb' V bà la V truc- 
ca agruppà , cb'fcriv' quater Fui d' Pafs' per Lzion, 
f s* è Veccb' dtcreptt' int' al gufi dal cantar . E la 
vofira »' bà avù un , cb' è )tifi grand cm' è tri qustrin 
d' Furata} d Forma , ebe »* filma nffun { e in par- 
ti calar al nefier dal Luvig ) cb' voi far da Lecca 
con tutti , percb' P bà una bella Rufetta c£ Brìi , cb' 
i dunò una Virtuofa qumd la tumò da recitar da 
Vìnezìa , e t' s* fà veder la Cadetta di' Arlu') , fu 
ben pò cb' j è tacca una Miftuccbìnn . Ma t èpa un 
Mefier^ da fett Pavel , e al CU sà quant Mjs V hi 
mai d' aver dalla voflra Sgnoura Vtttuofa , &C- Éfc 

Se venifle buffato alla Porta anderà Tempre la 
Signora MADRE a veder chi batte , fperando » 
che polla ogni momento capitar un Regalo , un 
Protettore , un Imprefarh , un Pop agallo , una Sì- 
mìa , &C. Se fotTe poi il Calzolaro , il Sarto , il 
Gu amaro , fi farà dar la Polizza , raggiungendo- 
gli però $ ebe tornino , perchè la VIRTUOSA è in 
Campagna , o Sa il Cembalo col Signor Mae- 
Aro, &c 

Se la Ragazza ptr civiltà rkufafle qualche Ta- 
bacchiera , Anello , Orologio » &c, dovrà la Signo- 
ra MADRE (gridarla , con dirgli Ai' ved ben , 
cb' t' ri sà 7 ereanz ■ Far un affront' a quel Sgnour , 
cb' con tanta curtlsì al t' voi favurìr ? Prendendo 
poi il Regalo dal Forafiìero (aggiungerà a luì; Car 
Lufirifiìm cb' al la compatiffa mo t perchè quefia V è 



la prima vetta eli fia Bamhozza uftr dal fo Pajet 
e po l'è )ufi erri è C aqua di Macarun , cb' la »' i, 
ne éC ti , Ttè d* mì\ e po quefi' è al prim RegaP 
tb' ivi» fati , percb' in Cà a ni pratica anma nada 
A riguardo poi de var) , e gravitimi difpend'f 
che importa alla Figliuola il mantenimento di tute 
1* anno da Principerà , da Regina , da Imperatr, 
ce , ère. con la Corte ; e per il deliziofo Serragli 
de Vapagalli , Simìe , Civette , Cani , e Cagne co 
le lor Eazze , &c. e per le fpefe della Converfc 
Tiont (dove provvede il Signor PROCOLO generi 
famente di tutto ) dovrà la Signora MADRE pc 
le Sere, che non fi recitale, alleftire una Rifa , 
Loto di molte Grazie ( come qui fotto ) perchè a 
ogn* uno della Con venazione tocchi qualche cofa 
parta foddisfatto, e torni fenza fallo a motivo di nuov 
fperanza - 

Segue la RIFA . 

RIFA, o LOTO con varie GRAZIE, da pi 
garft per lo più quatto Luigi d' Oro al Biglietto 
pr ima di leggerle . 

i Un CESTO dorato con Pianelle , Scarpe , e Su 
vaimi tifati avvanzati det molte Opere alla FIS 
TUO? A temperati dì Nei di var; colori . 

s Una SC ATTO Là dì Cartoni d* Opera a fiori 
piena di Trilli di Seconda , Terza , e Quarta , d* Ap 
poggia ture , Cadenze , Semi tuoni , Stonature , &c co 
altrettanti Dolori intrecciati di Madreperl/t 

3 11 CEFALO , il TAMBURRO , e la GB1RLAN 
Ti A di COLA , adornati dì Semicrome alt tttgroffo , t 
alla minuta . 

4 Ven- 



4 Vtntìquatro ARCATE da Violino Intiere con al- 
trinanti mejfc di Voce , e Pronunzie fcbiette , legate 
conDìmande dì Onorario civili, e di {crete , &c. per 
far un Sottanino alla Serva . 

5 Un ÀBITO intiero da Poeta moderno di Scorzo d" 
albero color di Febbre, guarnito di Metafore , Traslati, 
Iperbole , &c. con Bottoniera di Soggetti vecchi rifatti 
d'Opera, foderato di Ver fi dì varie mi far e con ftta Spada 
compagna con Manico di Pelle d" Qrfo . 

6 Un' OROLOGIO per mifurar Pajfaggì, Cadenze^ 
e Saltarelli di VIRTUOSE con Dito de Protettori , che 
moftra il Tempo- 

7 Trenta SAETTE con cinque LAMPI color di Voc« 
per una, in un Scrigno mobile al naturale . 

8 Un ARMERONE con entravi Bordoni da Pelle- 
grina, Libretti, Dardi, Tavolini da fcrivere , Stili % 
Veleni , Prigioni , Canapè , Ùrft uccìft , Terremoti , 
Padiglioni altìjfmì , Tavolozze , Gezzl , Penelli , &e. 
con Tua ferratura di Nebbia . 

9 Molte SCRITTURE dt var) Teatri con Cejjionl di 
Palchi, Crediti d' Imprefarjda rifcuoterfi al E anca 
dell' Imponibile con loro Cartoni d" anioni d' Opera fie- 
re , amorofe . 

10 Uni gran CASSA piena d" lndifcretazt , Suf- 
fieghi , Pretenfiont , Vanità , Riffe , Invidie , poca fil- 
ma , Maldicenze , P esecuzioni , &c. lafcìate da 
VIRTUOSI ìn Sere dì Gioco in Cafa dalla VIR- 
TUOSA . 

i r Un BORSONE a gucchia con molte Vigilanze 
Accuratezze , Attenzioni , Vigilie , Occhiate , Buon, 
educazioni ,• Pretenfionì di prima , e feconda Parte è 
&c. &c legate con Naflro color dì Mufiza , il tut- 
to lavoro delle Signore MADRI . 

iz Un BACILE dì Carta rigata con [opra molte 
Partì d' Opere vecchie , fuoi Strumenti Umffoni raddop. 
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piatì varj Fagotti di DiffonanZe , gufale , Otta* 
Fal/e, &c e dieci mila E lami di Baffo contìnuo p 
camparvi [opta più Originali d' Opera interi , resa 
già fatto alla VIRTUOSA, da più Maeftri di Capei 
moderni . 

i ? Un MICROSCOPIO , the moftra le ìnquletudin 
hiefperìenzt , Pafftoni , vane promejfe , Superazioni 
Speranze dtlufe , Opere in terra , Provìgionì per tur 
T anno , Teatri vuoti , Peate cariche , Fallimenti, 6 
« Imprecar) , legate con fior d' afiuzia . 

Jf APPLAUSI di tutti li VIRTUOSI dell' use 
tdell altro Se fo, Imprefarj, Sarti, Paggi, Compa\ 
fé , Protettori , e MADRI di Virtuofe, regalati , 
Teatro alla Moda , son loro Collere , Smanie. & efaeei 
fazioni compagne . 

15- La Penna c' ha fcrltto il TEATRO alla MODA 

Tfc il" A EST RI di bella maniera delle Virtuofe le fa 
-IVi ranno cantar Tempre piano , perchè megli 
riefcano i Pajft , quali non dovranno ponto accot 
dare col Baffo , oco" Sfornenti dell' Aria. Non ba 
deranno ne a Battuta , ne a Pronunzia f ne a Into 
nazione > avvertendo che non fi rilevi mai da chi af 
Colta Parola veruna . 

Daranno Lezzione a tutte in un modo mede fimo 
Scriveranno alla Virtuofa Copra gran Litro Wajfi , < 
le Varìazìonìy avvertendo fopra ogni cofa di fargli 
ricercare nell' acuto , e nel grave alquante C bordi 
fuori del Naturale , perché la Virtuofa pofia preten- 
aere Onorario più avvantaggiofo . 

Se li MAESTRI non aveflero Trillo non l' inre- 
gneranno mai alla Virtuofa ^ dandogli ad intendere, 
di è cofa antica , che non t' ufa più , e che net 
Tempo di farlo già il Popolo grida , e fa applaufo . 
Sedcfideraffe però la Virtuofa dì farlo gte Io faran- 
no 



ao battere velocìflìmo da principio , fempre in Semi' 
tuono, e fenza prepararlo con meffa di Voce , avverten- 
do ancora £ infamargli Cadenze lungbijfime , per ben 
efegmre le quali convenga elia ripigliar fiato più 4' 
una volta - 

Subito che la Virtuofa abbia ricevuta la Parte eli 
pervaderanno dì far cambiar tutte 1* Arie , e fa- 
ranno inoltre ogni Settimana abbondante Rime/fa di 
Vajf, } a Vìrnofe , che follerò a recitare in altri 
Paefi , raccomandandogli di far ne medefimi femore 
fuonar piatto V Orcheftra . 

A poveri Ragazzi , e Ragazze daranno Lezzio- 
ne per carità, contentandoli folamente in Scritta- 
ra di due Terzi alle prime ventiquattro Recite , della. 
metà all' altre ventiquattro, e d' un Terzo in Vita . 

Li MAESTRI di bella maniera non faranno mai 
Solfeggiare , ma avranno tutti il loro SOLFEG- 
GIATORE ■ 

COLFEGGIATORI fi ferveranno con tutte le 
Virtuofe de Solfeggi medefimi esportandogli in 
varj Tuoni , Chiavi , Tempi , &c. &c. conforme il 
fai fogno delle medefime. 

Le tratteranno più anni fopra le folìte Varia, 
zioni del Là in Rè afeendendo , e del Ré in Là 
difecndendo, fopra Letture diverfe à riguardo degli 
Accidenti maggiori , o minori , che occorrono - 
ma non gii faranno mai aprir bocca ; o accomodar* 
la diverfameme per chiaramente efprimere J e Vo- 
cali . 

&c„ dee. dee &c. 
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MARANGONI, e FABBRI prima di lavorar 
in Teatro porteranno via tutte le Verte , 
Barn bette , Serrature , Catenazzi de Palchi , &c. per 
accomodar ogni cofa , quali più non righetteranno che 
all' invito della Cotica Mancia , avvertendo particolar- 
mente la prima fera , d' incominciar a battere alla 
fonia , e icguitare tutto il pritn Atto . 

&c. &o &c. &c. 

A FFITTASCAGN1, e PALCHETTI faran- 
J\ no la Corte, e Credenza a Protettori di Vir- 
tuoje, e dalle veniìqvtatro alle //«f daranno ogni fera 
battendo Chiavi per le Piazze ali' o/chm per avvifar 
Mafcbere , che voleffero provvedetene . 

&c &c &c. &c. 

SIMON de SCENA non fervirà per manco dì 
Soldi trenta , e ma Candela di fera infera. Pre- 
tenderà il folito Segalo di Lire quìndeci ad ogn 
Opera che vada in Scena per oecafione di far inviti 
de Virtuofi alle Prove , portargli la Parte , &c. 

Sopraintenderà gratis alle Oimpatfe , e gratis 
parimente in cafo di neceflità farà da Orfo •■ 
&c ecc. &c &C. 

MASCHERE non anderanno per lo più che 
alle Prove dell' Opera , e particolarmente alle 

generali. ..«<* « 

Non s'intenderanno punto di Mttfic a , di Poejta, di 
Scene , di Balli , Comparfe , Orfo , &c. e decideran- 
no d' ogni cofa aflblutamente . 

Saranno parziali di qualche Comportare diMufica » 
Teatro , Wr/ifo/» , Comparfa , Or/o , P«/a , «fre bia- 
fimando gli altri , &c 
Anderanno all' Opera col Pegno , pofponendo ogni 
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fera un quarto et era , e così vedranno tutta V Opera 
in (iWifi fere ■ Frequenteranno Comedi? per manco 
fpefa , e non baderanno all' Opera ne pure la prima 
fera toltone , che a qualche mezz' Aria della prima 
Donna , alla Scena dell' Orfo . ai Lampi , alle Irffftftf, 
#1. Faranno la Corte a VIRTUOSI dell uno, e 
dell' altro, feffo per entrar (eco loro lenza Biglietto . 

&C &C &C. &C. &C 

CONDUTTORE del Botteghino in Teatro farà 
dilettante dì Mufica , avrà tèmpre Carte di Mu- 
fica addoffo, enei Banco, e farà Protettore amore- 
voliffimo di tutti li Vìrtuofi. Darà da bere gratis a 
tatti li Muficl , Suonatori , Impresario , Comparfe , 
Or/e , Pe«« , «fr ■ regalando per lo più a F/r;atf/f,Co»- 
(aff di Napoli. Venderà pev galanteria , c per bur- 
la di chi non fe ne accorgeffe . 

Caffè msfebiato con Orzo, e Fava, Pan bruftolato>&e. 
Rofolinì di varie forte, e convarj nomi Jormati tutti 
però (T Acqua Vita ordinaria, e Miele folamente • 

Sorbetti con f pirite di Vario! per Limoni impetriti 
Con Sa! nitro , o Cenere invece di Sale . 

Cioccolata compofta dì Zuccaro , C aneli a matta , 
Mandorle, Ghiande, eCaccao falvatico- 

Mai Acqua febietta fe non fojfe ricercata con Acqua- 
Vita . 

Vini ) 

e ) al f olito . 

Comeftìbtlì ) 

Il tutto a preizo quadruplicato . 
&c &c. &c &c 

IL FINE. 
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